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用 途 5 れ た サチ コン は , 優れ た 画質 と 性 能 が 認め られ て , 今日 で は 内 外 に お いて , 放送 用 か ら 
構造 4 一 般 用 まで カラ ー テ レビ カメ ラ の 全 分 野 で 採用 され る よう に な っ て いま す 。 

1 サチ コン は , 光導 電 膜 に Se 一 As 一 Te 系 カル コゲ ン ガ ラス 半導体 を 用 いた 高 性 能 撮像 管 で , 
Automatic Beam Optimizer MM ミ 

単 管 式 カ ラー カメ ラ 用 サチ コン 8 小形 な が ら 解 像 度 が 高い , 色 再 現 性 が よい , フレ ア が 少な い , 残像 ・ 焼 付け が 


規格 一 覧 表 10 少な いな ど , 数 多く の 優れ た 特長 を もち っ て いま す 。 

の PPM この 総合 カタ ログ に は , サチ コン の 特長 , 電 
H8397A 気 的 特性 , 一 般 定 格 , 最大 定格 。 な ら び に サ 「 
H8398 チコ ン 用 ヨー クア セン ブリ の 仕様 等 に つい ぃ て 
H9336 掲載 し て いま す 。 
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サチ コン は 光導 電 面 に 阻止 形 の Se-As- 
Te 系 カル コゲ ダン ガラ ス 半 導体 (以下 サチ 
司 0 と 呼ぶ ) を 採用 し て いる た め , 次 の 

な 他 の 撮像 管 に は な い 多 く の 優 れ た 
本 机 られ ます 。 


1. 高 解像度 ・ 高 感度 で す 。 

サチ コン 膜 は 比 抵抗 が 高く 。 し か も 非 

品質 で ある た め , 十分 な 解像力 が 得 ら れ 

ます 。 18m 形 で も 在 来 撮像 管 の 25m 形 
な み の 解 像 度 が 得 ら れ ま す 。 ま た 感度 

は ビジ ュ ン (Sb。8。 膜 ) に 比較 し て 約 10 

( 情 SGi 

. カ ラー ー カ メラ 用 に 最適 の 分 光 度 特性 で す 。 

光波 長 400mm か ら 700nm に 至る まで バ 

の 良い 分 光 感 度 特性 を も っ て い 
ます 。 特 に カラ ー 提 像 上 有害 な 赤 外 領 
域 で は ほとん と 感度 が な く , 青色 領域 で 
高 感度 で す 。 色 温度 3.200'K の カラ ー 
放送 用 の 賠 明 下 に お いて 、R・G・B の 
信号 電流 比 は 1.6 : 2 : 1 と な り , バラ 
ンス の 良い カラ ー 信 号 が 得 ら れ ま す 。 
その た め , 3 管 式 カ ラー カメ ラ に 使用 
する 場合 , R・G・B3 チ ャ ン ネ ル 用 と 
し て 専用 管 の 必要 が あり ませ ん 。 

3. フ レア が 少な い 。 
サチ コン 膜 の 母体 色 が 赤 暴 い た め , 可 
視 光 全域 に わた っ て 光 の 吸収 が きわ め 
て 良く な っ て いま す 。 そ の た め に 反射 
率 が 少な い の で , 色 の 浮き あがり と い 
プ た フレ ア 現 象 が 目立た なく,。 フ レア 
防止 チッ プ も 不要 で す 。 

4. 低 残像, 低 焼 付け で す 。 
サチ コン の 残像 は 、 ほ と ん ど が 人 容 田 
残像 の た め ,、 バイ アス 光 を 入れ る こと 
で 低減 で きま す 。 残 像 値 は 用 途 に 応じ 
て 品種 ご と に 管理 され て いま す 。 ま た 
将来 さら に 低 残像 化 を は か る 技術 が 開 
発 さ れつ つ あ り ま す 。 

5. シ ェ ー デ ィング が ほとん ど あ り ま せん 。 
サチ コン 膜 の 採用 に より , 暗 電 流 が 少 
の グン ング SU お) どい 
ど あ り ま せん 。 わ ず か に 光学 系 に 超 因 
する シェ ー デ ィング を 補正 する だ け で 

分 使用 で きま す 。 

6. レ ジス トレ ーション が 安定 し て いま す 。 

サチ ュ コン は 高 精度 の 電極 を 使用 し , 寸 

法 誤差 を で きる だ け 小 さく お さえ て い 

ます 。 ま た サチ コン 専用 の ヨー クア セ 

ンプ ブリ を 用 意 し て お り , これ と 組合 わ 

せ て 使用 し た 場合 に は , ミス レジ スト 
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レー ショ ン の きわ め て 少な い , 経時 変 
化 の 少な い 優れ た 画像 が 得 ら れ ま す 。 


また レジ スト レー ショ ン の 調整 も 短 時 
間 で 正確 に で きま す 。 


ENG・EFP カ メラ スタジオ カメ ラ @ テ 
レシ ネ カ メ ラ @CCTV・ 工 業 用 ・ 教 育 
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( 肖 明 導電 膜 ) 
図 1 サチ コン 膜 
1. サ チコ ン 膜 
図 1 に サチ コン 膜 の 構造 を 示し ます 。 
サチ コ 0 ほ は , (1) 阻 目 
形 光導 電 膜 (2) 非 唱 質 半導体 、(3) ヘ テ 


ロ ( 異 種 ) 接 合 を し て いる 点 で す 。 (1) 陽 
止 形 i 膜 の 採用 に より , 高 感度 
低 残像 で あり ,、 し か も カラ ー カ メラ に 
最適 な 分 光 感度 が 得 ち られ ま す 。 (2) 非 品 
質 半導体 の た め ,、 ざら つき の な い 解 像 
度 の 高い 画像 が 得 ち られ ます 。( 結 唱 性 の 
膜 の 場合 は 入射 光 お よび ホ ト キ ャ リア 
の 散乱 が 起り , 解像力 に 限界 が 生じ ま 
す ) (3) へ テロ 接合 の 窓 効果 に より , 阻 
止 形 接合 部 で の 光 の 利用 率 り 
度 と な り ま す 。 

サチ ュ コン 膜 を 製作 する 場合 , Te お よび 
As の 2 - 制 御 する 必要 が あ り 


0 き が 少な く , ビ 
ょ どの 他 の 撮像 管 と 比べ て 量産 
性 に 富ん で いま す 。 
2. 電 極 構造 ( 図 2 ) 
サチ コン で は , 電極 部 


で お 75 


PH ング 


品 と 電極 組立 て 
博 度 を 高め る こと に より , 高 解像度 
な レジ スト レー ショ ン を 実現 し 
て いま す 。 特に レジ スト レー ショ ン の 


調整 は , 3 管 式 カラ ー カ メラ で は 最も 
重要 で , し か も 燃 雑 で ある こと か ら , 


正確 か つ 簡 単に で きる よう に 設計 され 
て いま す 。 

具体 的 に は ヨー クア セン プリ お よび 電 
極 組立 精度 。 ば ら つ き を 減ら す た め に , 


人 HITACHI 


2 へ と パ 
bb た め に , 


二 放 Di 則 隔 の 3 点 で ステ ム に 固 1. 分 光 感 度 特性 6 商 


く 保 持 き され て いま す 。 分 光 感 度 は 図 3 に 示す よう に , 400nm エネ ルー 
(⑫ 集 東電 極 (G。) の シリ ンダ タ 精 度 は ピ ジ か ら 700mm ま で に わた っ て 感度 が あり 軸 
ュ ン に 比べ て 1 桁 高く な っ て いま す 。 ます 。 し か も 赤 外 部 に 感度 が な い の で , 
(3 電極 と 外 管 と の 軸 合 わせ は 高 精度 ア カラ ー カ メラ 用 に 最適 で ある と いえ ま 二 訴 
ライ ナー を 用 いて いま す 。 す 。 図 3 の 分 交感 特性 は 等 エネ ル ギ 
(4) 外 管 の 外 径 お よび 内 径 の 精度 は 100zm ヨコ ー 交 源 の 場合 の 特性 で あり 一般 に 使 間 
以下 に 仕上 げ て あり ます 。 用 する 場合 は 照明 に 用 いる 光源 の エネ 2 0 
3. ヨー クア セン プリ 一 分 布 に よっ て 変わ り ま す 。 図 4 
サチ コン の 優れ た 性 能 を 十分 引出 す つ 表 的 な 昌明 と し て 国際 委員 会 で 定 4 り 
た め に サチ ュ コン 専用 の ヨー クア セン 5 ( 色 温度 2.856'K の ガス 入 | 
プリ を 製作 し で て いま す 。 こ の ヨー ク り タ ング ステ ン ラ ンプ ) を 用 いた 場合 9 誠 っ m 双 800 リー 500 600 700 
アキ ンプ リ は | レジ スト レー ショ ン の 分 光 感 度 特性 を 示し ます 。 こ の 図 か Pe が 1 
を 調整 し 易 ーッ ら A 交 呈 ム 、 NE 
は PT 人 図 8 分 光 度 特性 図 4 分 光 感度 特性 


ィング エラ ー を 最小 に する た め に , 


700nm の 可視 域 に ち た っ て バラ ンス の 


次 の よう に 設計 され て いま す 。 ) WW 良い 感度 特性 で ある こと が 分 か り ま す 。 
(⑪) ヨ ー ク アセ ンプ リ の 軸 と 管 球 の 軸 の サチ コン の 分 光 感 度 特性 は , 長波 長 測 
セン ター ずれ は 50zm 以下 、 傾き は 2 秒 | で は 800nm 以 上 こ カ ッ ト オ フミ 
以下 に な る よう に バル プ の 保持 機構 れ , 分 光 光 学 系 の 赤 外 域 で の 持 上 が リ 
を 改良 し て いま す 。 の 影響 を 全く 受け な い の で カラ ー カ メ 


(2) ポ ビン に は エポキシ 樹脂 を 用 いて , ラ 用 に 最適 で す 。 従 っ て 赤 外 カ ッ ト フ 
経時 変化 を 当社 ビジ コン 用 ヨー クア ィ ル タ は 不要 で , し か も 赤 外 光 に よる 
セン プリ に 比べ 約 損 に 減ら し て い 混色 が な い の で きわ め て 良い 色 再 現 が 
Ed 得 ら れ ま す 。 図 5 は サチ コン の 分 兆 特 性 

(3 磁気 シー ルド に より , 地磁気 の 影響 に 合わ せ て 開発 され た 分 光 光 学 系 TVC 


B( 青 ) チ ャ ネル 』G( 緑 ) チ ャ ネル R( 赤 ) チ ャ ネル 


兆 透 過 幸 (%) 


を 受け ませ ん 。 665 の 特性 を 示し た も の で す 。 
(4)SN 比 向上 の た め に プリ アン プ の 初 彼 これ は 諾 過 率 が 高く 。 し か も サチ コン 


の FET を ヨー クア セン ブリ に セッ ト 
する こと も で きる よう に な っ て いま す 。 


% 度 特性 を も っ て お り ,。 
を 採用 し た カメ ラ で は , 
被写体 照度 2, 000。 レン ズ 絞 り F4 二 
で R( 赤 )、G ( 緑 )、 B( 青 ) 各 チャ ン 
ネル の 信号 電流 は それ ぞ れ 160nA, 
200nA,、100nA が 得 ら れ ま す 。 
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渡 長 (nm) 


図 5 サチ コン に 適し た 分 光 光 学 系 
FUJINON TVC-665 の 特性 
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2 サチ コン の 電極 構造 (H8397A の 例 ) 
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2. 解 像 度 

光導 電 膜 に 比 抵抗 の 大 き な Se-As-Te 
系 カル コゲ ダン が ガラ ス 半 導体 を 使用 し て 
いる こと , 膜 厚 が 4zm と 非常 に 毒 く で き 
て いる こと か ら , 入射 光 の 散乱 お よび 
入射 光 に よっ て 励起 され る 光電 子 の 散 
乱 が 小さ く な り , その 結果 、 他 の 撮像 
管 で は 得 ら れ な いき わ め て 高い 解像度 
が 得 ら れ ま す 。 例えば, 18mm 形 サチ ュ 
ン H8397A の 場合 、 画 面 中 央 部 で の 変調 
度 は 400TV 本 の と き 4522, 320TV 本 の と 
き 60% と 在 来 の 撮像 管 の 25mm 形 な み の 
解像度 が 得 ら れ ま す 。 

また 入射 光 の 波長 や ビー ム 電 流 か ら の 
解像度 に 対す る 依存 性 が 少な いた め 、 
安定 し た 画質 が 得 ち られ ます 。 

3. 光 電 変 換 特性 ( 図 6 ) 

サチ コン の ガンマ は 約 1 で あり , 入射 
光 の 色 に 依存 せ ず 、。 し か も フレ ア が 少 
な いた め 。 ホワ イト バラ ンス の 調整 は 
容易 で す 。 ガ ンマ が 1 の 撮像 管 は 一 般 
に ビー ム 電 流 を 基準 信号 電流 0.2zA の 
3 倍 の 0.64A ま で 流す 必要 が あり ます 
が , サチ コン の 場合 は 0.64A ま で 流し 
て も 解像度 に 悪影響 を 及ぼ すこ と が あ 
り ま せん 。 

4. 暗 電流 の 温度 特性 ( 図 7 ) 

サチ コン は 吐 電流 の 値 が 低い た め に 画 
質 は 暗 電 流 の 温度 変化 に よっ て 影響 を 
受け る こと が あり ませ ん 。 従 っ て , ビ 
ジコ ン の 場合 の よう に オプ チカ ルプ ラ 
ッ ク を 付け な いで も 黒 レ し ベル は 安定 し 
て いま す 。 

5. 残 像 特性 

サチ コン の 残像 は ほとん ど が 容量 性 残 
像 で あり , バイ アス 光 で 低減 で きま す 。 
図 8 は 18m 形 サチ コン H8397A の 残像 
特性 で , 入射 光 遮 断 後 50ms(3 フ ィ ー ル 
ド ) 後 の 残像 値 と バイ アス 光量 と の 関係 

進 搬 像 状態 (信号 電流 200nA) と 低 

度 撮像 状態 (信号 電流 50nA) の 場合 に 
つい て 示し た も の で す 。 こ れ よ り パ バイ 
アス 光 5 一 10nA で 実用 上 十分 な 残像 特 
性 が 得 ら れる こと が 分 か り ま す 。 

6. フ レア 特性 

図 9 に サチ コン と 他 の 撮像 管 の 分 光 反 
射 率 特性 を 示し ます 。 こ れ か ら 分 か る 
よう に , サチ コン は 反射 率 が 低い た め 
に 明る い 被 写 体 を 写し た 場合 。 購 部 に 
カプ ブリ 現象 が で る いわ ゆる フレ ア 現象 
が 少な く 黒 信号 レベ ル の 安定 度 が 良く 
な っ て いま す 。 フ レア の 絶対 値 は 光導 
電 面 の 光学 的 反射 率 。 分 解 光学 系 , テ 
ー キ ング レン ズ , ゴミ 。、 ホ コリ な ど に 
依存 し ます が , 同一 カメ ラ で の 比較 に 
よる と サチ コン の フレ ア 量 は ビジ コン 
に 比べ 約 言 程度 で す 。 


7. レ ジス トレ ーション 

多 管 式 カラ ー カ メラ で レジ スト レー シ 
ョ ン が ずれ て いる と , 実効 的 な 解像度 
の 劣化 を も た らし た り , 被写体 の 周辺 
に 色付き の 縁取 り を 生じ し たり し ます 。 
この ずれ は , 撮像 管 相互 問 の 偏向 ひ ず 
み の 差 に よっ て 生ずる も の で , 各々 の 
偏向 ひずみ を 合わ せる こと が 大 切 で す 。 
また , 管 軸 と コイ ル の 軸 が 理想 的 な 軸 
対称 か ら ず れ た 場合 は 更に 偏向 ひ ず 
み を 大 きく し ます 。 こ れ ら の 点 を 考慮 
し , サチ コン は 外 管 精度 や 電極 精度 を 
高め 、 高 精度 ヨー クア セン プリ を 採用 
する こと で 』。 ミ スレ ジス トレ ーション 
を 画面 の 中 央 は 0.05 劣 以下 、 4 隅 に お 
いて も 0.32 以 下 に 保つ よう に 設計 し て 
あり ます 。 

また 動作 中 の レジ スト レー ショ ン の 安 
定 度 を 向上 させ る た め に 電極 系 の 保持 


は , 衝 敵性 , 遼 熱性 を 十分 検討 し た 
上 で 設計 し て あり ます 。 


8. 信 頼 性 
図 10 に H8397A の 5,000 叶 間 で の 寿命 
試験 結果 を 示し ます 。 

(1) エ ミッ ショ ン 
3 倍 オ ー バ パー ビー ム 設 定 で エミ ッ シ 
ョ ン の 変化 は 5,000 時 間 で わずか 5 
で す 。 また , 15 一 35C で の 放置 で 1 年 
以上 エミ ッ シ ョ ン の 変化 は あり ませ ん 。 

(2 ター ゲット 特性 
5,000 時 間 で 購 電 流 の 変化 は あり ま 
せん 。 こ れ は ター ゲッ ト の 質 的 変化 
が な いこ と を 示し , 残像 焼付 け な ど 
の 変化 も 無視 で きま す 。 タ ー ゲ ッ ト 
製造 工程 で の 徹底 的 な きず 発生 因子 
の 防止 に よっ て , 図示 の よう に 使用 
中 の きず 発生 は 認め られ ませ ん 。 

(3 温度 特性 
サチ ュ コン 肛 の 定格 は 一 30C で 一 十 50C 
で す 。 カ メラ の 運用 上 放置 ( 非 動 作 ) 
の 場合 65C 3 時 間 まで , 運用 (動作 ) 
の 場合 60C 1 時 間 ま で は 許容 され ま 
す が , 連続 し て 放置 また は 運用 する 
場合 は 定格 内 に な る よう に し て 下さ い 。 
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図 10 H8397A の 信頼 性 
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7 暗 電 流 の 温度 特性 
(H8397A の 例 ) 


Automatic Beam Optimizer( 自動 ビ 
ー ム 適正 化 回 路 ) を 小形 サチ コン カ 
メラ に 適用 する と , サチ コン の 特長 
で ある 高 解 像 度 や 良好 な レジ スト レ 
ーション 特性 を 損なう こと な く , 約 
4 レンズ スト ッ プ 以上 の ダイ ナミ ッ 
クレ ンジ の 拡大 を は か る こと が で き 
ます 。 す な わ ち , 標準 光 の 15 倍 以上 
の 兆 入力 に 対し て カメ ラ は , コメ ッ 
ト テ ー ル や ブル ー ミ ング を 生じ な く 
な る の で , カメ ラ ワ ー ク や 胸 明 操作 
が 非常 に 容易 な も の と な り ま す 。 そ 
し て Automatic Beam Optimizer は 
この 効果 に よっ て ENG お よび EFP カ 
メラ の 画質 を 改善 し , 行動 範囲 を 一 
段 と 広げ る こと が で きま す 。 


Automatic Beam Optimizer は 図 11 
に 示す よう に 3 種類 の モノ リ シ ッ ク IC 
(16 ピ ン デ ュ ア ルイ ン ラ イン セラ ミッ 
ク バ パッ ケー ジ ) に よっ て 構成 され て い 
計 当 計 

(1)HA11252( 前 置 増幅 回 路 用 1C) 
HA11252 は , 世界 で 最初 の 本 格 的 前 
置 増幅 回 路 用 IC で あり , 小形 で SN 比 
の 高い 。 ダ イナ ミッ クレ ンジ の 広い ぃ 
朋 置 増幅 回 路 を 容易 に 構成 する こと 
が きま) 

(2)HA11253( プ リプ ロ セ ス 回 路 用 1C) 
HA11253 は 、HA11252 か ら の 映像 信 
号 を 受け て 基準 入力 信号 以上 の 自信 
号 を 圧縮 し , クリ ッ プ する こと に よ 
っ て 画面 の ハイ ライ ト 部 の ディ ティ 


ー ル を 損 わ ず に 見 易い 画像 を 得る た 
め の IC で す 。 こ の IC を 使用 する こと 
に よっ て それ 以後 の 信号 プロ セス ( 
従来 の 手法 を 使用 する こと が でき ます 。 
(3)HA11254( ビ ー ム 電流 制御 回 路 用 1C) 
HA11254 は 、 等 価 戻 り ビ ー ム 電流 検 
出 方 式 に よっ て ビー ム 電 流 制 御 を 行 
な う 回 路 の 主要 部 で す 。 
Automatic Beam Optimizer 用 IC は 


に に も 適用 で きる の で , サチ 
コン を 用 いた 放送 用 テレ ビ カ メ ラ , 

準 放送 用 テレ ビ カ メ ラ の 他 , 工業 
テレ ビ カ メ ラ , 一 般 用 テレ ビ カ メ ラ 
に も 使用 する こと が で きま す 。 


00 T 
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図 8 残像 特性 (H8397A の 例 ) 
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注 1. 内 は Automatic Beam Optimizer 用 
1C に は 含ま れ て いま せん 。 
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図 11 3 管 式 カラ ー テ レビ カメ ラ の Automatic Beam Optimizer シ ステ ム プ ロッ クダ イア グラ ム 
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( 単 管 サ チコ ン ) 


単 管 サ チコ ン は 新開 発 の 単 管用 サチ コン 膜 と 一 様 性 の 
取 の 撮像 管 に な い 多 く の 優れ た 性 能 を 備え を て いま す 。 


い ビ ー4 ム 特性 を も つ 静 電 


方 式 は 感度 が 高く 汎用 性 の ある 周波 数 分 離 方 式 を 採 


1. 高 解 像 カ 
サチ コン 膜 は フレ ヤ と 膜 内 の 光 の 散乱 が 少な く , 本 質 的 に 高 
い 解 像 力 を 持っ て いま す が ,。 さら に スト ライ ブ プ フィル タ を 内 
蔵 し た 面板 部 が 精密 な か ラス 加工 に よっ て 製作 され て いる た 
め 色 信号 の 解像力 が 高く 従来 の 撮像 営 よ り 高 い 解 像 度 感 が 得 
られ ます 。 

2. 高 感度 , 高 S/N 
サチ コン は 暗 電流 が 少な く 、 感度 が 高い た め 購 い 被 写 体 照 
明 条 件 の 悪い 室内 で の 撮像 で も S/N の 高い クリ ヤ な 画質 が 得 
られ ます 。 

3. 低 残像, 低 焼付 
残像 は 従来 の 撮像 管 に 芝 べ 大 嘱 に 改善 され て いま す 。 また, 
背景 の 明る さき に 比べ 特に 輝度 の 高い 被写体 の 場合 に 黒く 焼付 
《〈 (ステ ッ キ ング ) 現象 は ほとん と 無視 で きま す 。 こ の た め , 


図 12 に 単 管 チコ ン と ヨー を 
示し ます 。 単 管 サナ コン の 種々 の 特長 は (1) フ ィ ル タ 面 板 (2) サ チ 
ュ ン 膜 (3) 電 子 銃 の 設計 、 製作 プロ セス に 取入れ られ た 新 技術 に 
よっ て 生れ で いま す 。 


クア セン プリ を 組合 わせ た 構 


1. フ ィ ル タ 面 板 
フィ ル タ 面 板 は 入射 し た 被写体 の 兆 を スト ライ プ 状 色 フ ィ ル 
タ ( 以 下 ス トラ イプ フィ ル タ と 呼ぶ ) に よっ て 色 分 解 し 色 と 
応じ た 被写体 の パタ ー ン を サチ コン 膜 に 投影 する 機 


I 図 を 示し ます 。 フ ィ ル タブ 特性 
の 変化 防止 や 信頼 性 向上 の た め に スト ライ プ フ ィ ル タ と 透明 
導電 膜 は オー バー コー ト ガ ラス に より 隅 て られ て いま す 。 オ 
ー バ ー コ ー ト ガラ ス は 高 精度 の が ラス 加工 技術 に より , 厚 さ 
を わずか 数 10 ミ クロ ン に 押え , し か も 極め て 平滑 な 面 に 仕上 
げ ば られ て いる た め , 被写体 像 や 、 ス トラ イプ フィ ル タ の 像 の 
シャ ー プ き さ を 充分 に 確保 する こと が で きる の で 解像度 特性 
色 信 号 出 力 の 低下 が お り ま せん 。 
オー バ パコ ー ト か ラス 上 に 設け られ た 透明 導電 膜 は , 単 管 サチ 
コン 用 に 新 ら し く 開 発 さ れ た も の で , 兆 の 利用 率 や 流 
を 有効 に 取出 す 効 率 が 極め て 高く 、 また 適正 な 形成 条件 に よ 
リサ チコ ン 膜 と の 接合 状態 も ほぼ 理想 的 に 行なわ れ て お り , 
信頼 性 も 高く な っ て いま す 。 

2. サ チコ ン 肛 で 
単 管 サチ コン に 使用 し て いる サチ コン 膜 の 基本 構造 は 放送 用 
サチ コン 管 に 採用 きれ て いる も の と 同じ で す 。 し か し 単 管 式 
カラ ー ビ デ オカ メラ で は プリ ズム を 使用 し て 色 分 解 を 行なう 3 
管 式 カラ ー カ メラ と は 原理 的 に 異な る 色 信 号 発生 方 式 で ある 
た め , 適正 な 色 信 号 出力 バラ ンス を 得る に は 分 光 感 度 特性 を 


記 
rm 


東 形 電子 銃 を 採 


し て いる た め , 


eSGAMt ま 099 


暑い 室内 で 部 分 的 に 明る い 被 写 体 が ある よう な 場合 で も 自由 
に カメ ァ メラ を 使用 する こと が で きま す 。 


- 鮮 明 な カラ ー 画 像 


単 管 式 カ ラー カメ ラ は 放送 用 3 管 式 カラ ー カ メラ と は 色 信 号 
発生 機構 や 要求 特性 が 異な る た め 、 単 管 サ チコ ン で は この 方 
式 に 適し た サチ コン 膜 を 開発 し 適用 し で てい ます 。 こ れ に よっ 
て 、 色 信号 バラ ンス を 改善 し て お り , 良い S/N, 高い 解像力 
と 相まって 高 品位 の カラ ー 画 質 が 得 ち られ ます 。 ま た 、 量産 性 
が 高く し か も 高 精 度 の 電子 銃 を さら に 改良 し , 電子 ビー ム 径 
の 画面 内 偏差 を 極め て 少な くし て ある た め 画 面 金 体 に わた っ 
て 鮮明 な カラ ー 画 像 と な り ま す 。 


補正 する 必要 が あり , また 放送 用 カメ ラ と は 異な る 使用 環境 
の 厳し き に 対処 する 必要 が あり ます 。 こ の た め 単 管 サ ナコ ン 
で は サチコ ン 膜 構造 の 一 部 を 変更 し これ 等 の 条件 を 満た し た 
も の と な っ てい ます 。 

単 党 用 サチ ナコ ン 膜 に お いて も 残像 を は じ め と する サチ コン 肌 
の 特長 は を の まま 生か され て いま す 。 


. 電 子 銃 


単 管 サチ コン に 採用 し て いる 電子 銃 は 図 12 に 示す よう に 組立 

精度 の 高い 設計 構造 と な っ て お り 量 産 性 が 高く 基本 構造 は 

高 性 能 業務 用 サチ コン で 実績 の ある 静 電 集 東電 子 銃 と 同じ も 

の で す 。 

単 管 サ チコ ン で は この 電子 銃 の 特長 を 生か し て ビー ム 集 東 の 

一 様 性 を 一 層 向 上 きせ た 新 形 の 電子 銃 を 設計 する と 共に , 偏 

向 コ イル の 磁界 分 布 に つい て も 検討 し 。 ビー ム 集 束 や ビー ム 

ラン ディ ング 特性 の 一 様 性 を 低下 させ る 影響 を 最も 少な く で 

きる 条件 を 決定 し て いま す 。 

すなわち , 次 の よう な 設計 内 容 に な っ て いま す 。 

(1) 電子 ビー ム 集 東 を 行なう 主 レ ンズ と 偏向 磁界 領域 と 分 離 
する こと に より , 電子 ビー ム へ の 収差 の 影響 を 軽減 し て い 
ES 

(2) 電子 ビー ム 形 状 の ゆがみ を 防止 する た め に , 集 東電 概 の 
シリ ンダ 精度 は 従来 より 2 倍 高く な っ て いま す 。 

(3) 電子 ビー ム の 偏向 中 心 ・ 偏 向 角 度 を 最適 化し 画面 周辺 
部 で の 偏向 に よる 電子 ビー ム の 広がり を 最小 限 に お さえ て 
いま す 。 
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図 12 単 管 サ チコ ン の 構造 


フェ ー ス プレ ー ト 部 構造 


図 18 フィ ル タ 面 板 の 構造 


記 用 技術 


単 管 サ ナチ コン は 従来 の ビジ コン 膜 を 採用 し た 単 管 撮像 管 と は 最 
適 使用 回 路 が 異な り ま す 。 

図 14 に 単 管 サ チコ ン を 効果 的 に お 使い いた だ くだ た め の 回 路 例 を 
示し ます 。 

優れ た 単 管 サチ コン の 特性 を 活用 し て いた だ く た め に 現在 応用 
技術 開発 を 行なっ て いま す の で 単 管 サチ コン を ご 採用 に な る 場 
合 は ご 相談 下さ きい 。 
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図 14 単 管 サチ コン H9373 カ ラー カメ ラ の プロ ッ ク ダ イア グラ ム 
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圏 サチ コン 規格 一 覧 表 


る 代 使用 例 ミス レジ スト レー ショ ン 
中 径 全 長 5 ー 適合 ヨー ク 
用 途 形 名 最大 値 集 東方 式 | 偏向 方 式 | メッ シュ 相対 変調 度 残像 時 中 心 限界 暗 電流 2 信号 電流 画面 中 央 部 | 画面 周辺 部 | や フリ 備 考 真 
(mm) (mm) (V/mA) 電 招 電圧 (400TV 本 の 場合 ) ( 光 造 断 50ms 後 ) 解像度 
(V) (%) (9) (TV 本 ) (nA) (/A/1m ) (%) (%) 
H9366 9 900 0.3 0.05 0.3 SY2002 低 残像 ・ 低 出力 容量 12 
6.3/95 電磁 電磁 SY2003A コ 
H8397A 18 105 8 900 0.3 0.05 0.3 SY2002 14 
ENG、 6.3/95 電磁 電磁 425 45 ・ ・ : 00 細 
EFP ー SY2001 
カメ ラ 用 H83988 18 108.7 | 6.3795 電磁 電磁 425 45 1.5 5 900 0.3 0.05 0.3 SY2002 Pbo 球 と の 差し 換え 可能 16 
H9336 18 85 6.3/95 電磁 電磁 400 45 1.5 ォ 750 0.3 4 0.1 0.6 SY2010 小形 ・ 軽 量 18 
生還 H6669 25 163 1J0 0.6 Ni 0.05 0.3 SY2503 低 残像 ・ 低 出力 容量 20 
2 ラ 6.3/95 電磁 電磁 900 60 の 5 8 ) 6 6 出力 容 
テレ シネ | B:80 
タグ ラ 用 H8362A 25 162 6.3/95 電磁 電磁 900 60 286 | 1.100 0.6 0.05 0.3 SY2501 22 
| 
「 H9311A 18 103 6.3/95 電磁 電磁 400 40 2 | 750 0.3 0.1 0.6 ー 24 
ccTV, | の 
ん H8399 8 5 【 ) ! 800 0.3 0.1 0.6 ー 26 
二 1 10 6.3/95 藤 電 電磁 1.000 45 2 「 M 
教育 用 、 
が が 用 H9324 25 162 6.3/95 電磁 電磁 900 55 2.5 1.000 0.6 0.1 0.6 ー 28 
! 
1 ) IR : 38nA/101x 由 b ヨー クア セ | IPC モ ジュ ー ル 形 
ミ | 6 .3 ま 6 IG : 74nA/101 .286 _86 
H9353 115 6.370.285 | 静 電 電磁 500 208 の | 500 0.3 82010 0.2 0 ンプ リ 付 き | (18mm 管 3 管 ニ ニッ ト ) 80 
0 問 H9362 25 162 6.3/95 電磁 電磁 900 65 3.5 | 1.200 0.6 遇 Se 計 SY2503 32 
カラ ー ビ デ | H9373 112 由 人 SY2055 DD 
0 18 0 6.3/95 藤 電 電磁 1.400 ー 2.5 270 0.3 6 加 1 RB 信人 搬送 波 : 3.6MHz 34 
注 1). バ イア スラ イト を 入れ た 場合 の 値 2). タ ー ゲ ッ ト 電 圧 50V(H9369、H9366 の み 65V)、 面 板 温度 30 で の 場合 の 値 3). バ イア スラ イト を 入れ な い 場 合 の 値 | 
4).2,856"K の カラ ー 放 送 用 の 照明 下 に お いて 光学 フィ ルターFC-HSRi( 赤 )、FC-HSGi( 緑 )、FC-HSBi( 青 ) を 用 いて 測定 し た 値 5). 擬 似 信 号 防止 フィ ルター 付き | 
6).FUJINON TV-306B 光 学 シ ステ ム を 用 いた 場合 の 値 
| | 
圏 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ 規格 一 覧 | 
" | 
「 
「 
SY2001 H8397A 41.8 6 | 
SY2002 H8398 37 | 98 230 37 
sy200sA | 9366 36.4 | 98 230 8 38 
SY2010 H9336 38 | 72 200 | 475 82.5 | 4 1.3 | 5.5 は 可 9 畔 
SY2501 H8362A 68 | 150 1.200 | 100 68 | 130 1.4 | 2.5 60 可 40 
SY2503 H9369 
往 : これ ら の ヨー クア セン プリ は サチ コン 用 と し て 特別 に 高 精 度 に 設計 され て いま す 。 
サチ コン の 健 れ た 性 能 を 充分 に 引出 す た め に は 、 是非 これ ら の ヨー クア セン プリ の ご 採用 を お 薦め いた し ます 。 
| 
9 | @ 
10 人 @ HiTACHI 人 ⑬ HITACHI 


単位 : mm 


19.6 圭 0.2 


注 10 


106max. 


注 9 


ミニ ア チ ュ アボ タン 7 pi 
(E7 9|, 指示 ビン 付 ) 


金 接続 


ビン スル ー 信 号 電極 
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暗 

感 度 ( 注 6, 注 7 で ore W 350zA/Im 

( 色 温 度 2,856'*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/Im 
G 150zA/Im 
B 80zA/Im 

ガ ン に DHPUHPPUTPPPPPPYYPYYYPYY ま YEPPYPPPPY 約 1 

残 像 ( 注 8) 人 ある 褒 さる 1.22 

人 HITACHI 


固 特 長 
人 口径 18m 形 ( 多 イ ンチ ) 介 電 磁 集 束 ・ 電 磁 信 向 @ 低 出力 容量 
人 @ 低 残像 膜 人 高 解像度 


圏 用 途 
ENG。EFP カ メラ 


圏 一 般 定 格 
ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 )… 


・6.3V 土 10% 


ンジ 衣 ンド の GCCGCO 
信号 電極 静 電 容 量 ( 注 ) DDODOOOECCLCOCOUCULLCLLOCCCCLUUUUCCCLLLLLLUCCCCLLLLL | 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 で 0 oooio の oo 6.6mmX8.8mm 
CNM 計 IGGxMAH2AM 水平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 
平行 に する 。 

ワ ェ ー ス プレ ー ト 

厚 に 

山 折 素 
集 器 二 | 方 式 ぐ 
1 才 時 可 訪 計 ZOS …… 電 磁 方 式 
全 に 2 ・I06mm max. 
最 大 直 径 … 19.6 圭 0.2mm 
取付 け 位 置 … 


圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 
(走査 面積 6.6mmX8.8m の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 
第 3 グリ ッ ド 電圧 '… 
第 2 グリ ッ ド 電圧 ・ 
第 | グリ ッ ド 電圧 
負 バ パイ アス : 
正 バ パイ アス ・ 
ヒー タ 陰 極 問 失 頭 電圧 


信号 電極 電圧 … 
面板 部 照度 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )… 


圏 代表 動作 例 ( 注 2) 

(走査 面積 6.6mmX8.8m, 面板 部 温度 25 一 35"C ) 

第 4 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3) で "ion 425V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… …290V 
第 2 グリ ッ ド 電圧 … ・300V 


映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ( 注 4)・ 80 一 一 |30V 
帰 線 消去 信号 失 頭 電圧 
第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 で eeer 75Vp-p 


陰極 に 印加 し た 場合 ・ 


の 


i00 i00 
10 
80 0 
る 上 
ポ 50 劉 60 
| き き 
臣 S 記 
は 7 中 部 。 0 
半 40 で 40 に 4 
e 下 
に 4 に 1 
コー トー 部 W| 
20 20 
9 - 0 0.0 
0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 ! 2 3.45 10 。 20 304050 
解像度 (TV 本 ) ビー ム 電 流 (nAu-,) 面 度 (lx) 


走査 面積 : 6.6mmx8.8m 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 425V, 
第 3 グリ ッ ド 電圧 : 290V, 
信号 電流 : 200nAp_p 

ビ ピー ム 電 流 : 400nAp-p 
信号 電極 電圧 :65V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


走査 面積 6.6mmx8.8m 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 425V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 : 290V 
信号 電極 電圧 :65V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電極 間 ) は 実効 的 な 出力 イン ビー 
ダン ス で , 管 球 を ヨー クア セン ブリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 

2.。 ヨー クア ヤシ ンプ ブリ (は, 日 サチ コン 用 ヨー ニク 亡 セ ンプ ブリ 
SY2003A ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 

3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア モン ブリ SY2003A を 使 
用 し た と き の 値 で す 。 SY2003A の 場合 . 第 4 グリ ッ ド と 第 
3 グリ ッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.68 が 最適 値 で す 。 他 の ヨー クア セ 
ンプ ブリ を 使用 する 場合 は , 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4. 第 1 グリッド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て で 下さい 。 

5 . 信号 電極 電圧 は 65 呈 V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電極 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高い 場合 に 
は 短 弄 命 と な する こと が あり ます 。 ま た , 信号 電極 電圧 ・ 電 
流 特性 は , 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電極 電圧 を 変化 
きせ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6 . 感度 は , 色 温度 856*K の 光源 を 用 いて 面 照度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し , 信号 電流 を 入射 光 東 で 割っ た 値 で す 。 

色 感度 の 場合 に は , それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し 。 
その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 白 色 光 の 値 を 
用 いて いま す 。 


R FCーHS 一 R1 
G FCー-HS 一 G1 
B B RCーHS 三 BB 


光源 : 色 温度 2,856'K 
走査 面積 : 6.6mmx8.8m 
面板 温度 : 約 30'C 

信号 電極 電圧 : 65V 


7 フィ ル タ の 分 光 透 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 

FC-HS フ ィ ル タ は , 分 光 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ ノン の お 問い 合わ せ は 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番地 

電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 

8. 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 
で , 信号 電流 5nA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え 、 信号 
電流 を 0.24Ap-p、 ビ ー ム 電流 を 0.4Ap-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 

9. ソケット は S8-504B-90 < 中 央 無線 内 > が 適合 し ます 。 

中 央 無線 株 式 会 社 
員 143 東京 都 大 田 区 大 森 西 1ー9 一 12 
電話 東京 (03) 762-5151 (大 代 ) 

10. 外 径 寸法 は , ター ゲッ ト 側 5.3mm。 ス テム 側 15mm の 間 に は 
適用 し ませ ん 。 
ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 18.0mm max. と し ます 。 
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_H8397A 


外形 寸法 FE 


% 19.6 土 0.2 


105max 
92 二 3 


特殊 ミニ ア チ ュ ア 
8-pin 注 9 


ロ 金 接続 
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園 特長 
@ 口 径 : 18mm 形 (分 インチ) 人 @ 電 磁 集束 ・ 電 磁 偏 向 
@ 低 残像 @ 高 解像度 


圏 用途 
ENG, EFP カ メラ 
剛一 般 定 格 
ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 )… -6.3V よ 10% 
ヒー タ 電 流 EPCCCCCCCCEECD …0.095A 
信号 電極 静 電 容 量 ( 注 |) PPPCCDOCOCUULPULONPCLOCCUCLUCCCCOCCLLUCCLELDDCCKLLO て LO 3.5pF 
光学 的 特性 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 ・ 6.6mmX8.8mm 
取 付 方 向 . 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 


平行 に す ぁ 。 


言 沖 尽 語 


圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 
(走査 面積 6.6mm X8.8mm の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ・ 
第 2 グリ ッ ド 電圧 
第 | グリ ッ ド 電圧 
半 上 2NANPZA い 4 
AS 2 4 
ヒー タ 陰 極 間 失 頭 
ヒー タ 負 の と き 
ヒー タ 正 の と き … 
信号 電極 電圧 … 


面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 ) 


圏 代表 動作 例 ( ほ 2) 

(走査 面積 6.6mmX8.8mm, 面板 部 温度 25 一 35"C ) 
第 4 グリ ッ ド 電 圧 ( 注 3)……… 42 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3) 
第 2 グリ ッ ド 電圧 … 
映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ( 注 4)… 
帰 線 消去 信号 失 頭 電 圧 

第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 で eo ooneeer 75Vp-p 

陰極 に 印加 し た 場合 … 


信号 電極 電圧 ( 注 5) 


暗 電 流 … ・0.3nA 

感 度 ( 注 6, 注 7)… oeoeoeoeereerrrerrrer W 350zA/Im 

( 色 温 度 2,856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/Im 
G 1I50zA/Im 
B 80/A/Im 

ガ 9 

残 

人 HITACHI 


100 100 T 
1.0 
80 80 
高 電 圧 動作 
名 要 昌 
で に 1 
60 氏 50 医 
を マ 
に 補 還 と 
本 低 電圧 動作 旬 中 部 90 
豆 40 た 
| 40 し 
ーー 
20 MX 20 
9 コ 0 0.0! 
0 200 400 500 800 0 200 400 600 800 ! 2 3 4 5 10 20 304050 
解 休 度 (TV ホ ) ビー ム 電 流 (nA) 面 須 厩 


走査 面積 : 6.6mX8.8mm 

第 4 グリ ッ ド 電 圧 : 425V。700V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 : 290V, 475V 
信号 電流 : 200nAp_p 
ピー ム 電 流 : 400nAp_p 


走査 面積 : 6.6mx8.8mm 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 425V 
第 3 グリッ ド 電 圧 : 290V 
信号 電極 電圧 : 50V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


光源 : 色 温 度 2,856'K 
走査 面積 : 6.6mmx8.8m 
面板 温度 : 約 30'C 

信号 電極 電圧 : 50V 


信号 電極 電圧 : 50V 
テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ピー 
ダン ス で , 管 球 を ヨー クア セン ブリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 
の 5 語 ヨ ニコ ツウ 2742to2074 リ (は 8 回 GDS お フォン 2 用 た 款 57SB 補 2574 り ) 
SY2003A ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 
3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン ブリ SY2003A を 使 
用 し た と き の 値 で す 。 SY2003A の 場合 、 第 4 グリ ッ ド と 第 
3 グリ ッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.68 が 最適 代 で す 。 他 の ヨー クア セ 
ンプ ブリ を 使用 する 場合 は , 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 
4. 第 1 グリッド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 
5 . 信号 電 板 電圧 は 5014V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電 板 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高 
は 短 奉 命 と な する こと が あり ます 。 ま た , 信号 1 


させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 
6 . 感度 は , 色 温 度 2.856'K の 光源 を 用 いて 面 照度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し 、 信号 電流 を 入射 光 東 で 割っ た 値 で す 。 
色 感 度 の 場合 に は , それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し , 
その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 和 白色 光 の 値 を 
用 いて いま す 。 


R FC 一 HS 一 R1 
G FCーHS 一 G1 
B FC 一 HS 一 B1 


7 フィ ル タ の 分 光 穫 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 
FC-HS フ ィ ル タ は 。, 分 光 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ ノン の お 問い 合わ せ は 
富士 写真 光 機 株 式 会 社 
330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番地 
電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 
8 . 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 
号 電流 5mA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え , 信号 
電流 を 0.2zAp-p、 ビ ー ム 電流 を 0.4zAp-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 
9 . ソケット は S8-504B-90 < 中 央 無線 内 > が 適合 し ます 。 
中 央 無線 株 式 会 社 
143 東京 都 大 田 区 大 森 西 1 一 9 一 12 
電話 東京 (03) 762-5151 (大 代 ) 
10. 外 径 寸法 は 。 ター ゲット 側 5.3mm、 ス テム 側 15mm の 間 に は 
適用 し ませ ん 。 
ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 18.0mm max. と し ます 。 


人 ⑬ HITACHI 15 


四 特 長 
@ 日 径 : 18m 形 (名 イン チ ) @ 電 磁 集 束 ・ 電 磁 信 向 @PbO 提 像 管 と 
差し 換え 可能 擬似 信 号 防止 フィ ル タ 付 き @ 佐 残像 @ 高 解像度 


園 用 途 


ENG, EFP カ メラ 


圏 一 般 定格 
ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 )… 
ヒー タ 電 流 PCPUCLLUUTI 
信号 電極 静 電 容 量 ( 注 ) PROCCPLLCPULOCUCLLCCULCDOLOCULULLLLLLLLDOCLLCCLLLLLYL い CU 8 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 COCCOEUULUCCCUUUCLLLCUULECLLCLCCCL 6.6mm※X8.8mm 
HB 人 5 ロ Jidcuunayxt 水平 走査 が No 4 ビン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 
平行 に する 。 


# 19.6 土 0.2 


ウェ エー スプ ビー 


集 
信 
全 長 … 108.7mm max. 
最 “19.6 土 0.2mm 
取 … 任 意 


付 け 位 置 … 


圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 
(走査 面積 6 .6mm X8.8m の 場合 ) 
価 14 ク 48N 直 32263OKONAASY2Nv2e4474K4153285R24cut2t2322087 750V max。 
第 3 グリ ッ ド 電圧 … "750V max. 
第 2 グリ ッ ド 電 圧 … … 350V max. 
第 | グリ ッ ド 電圧 
人 300V max. 
正 バ パイ アニ スス ド ド oo DVDBD: 
ヒー タ 陰 極 間 失 頭 電 
ヒー タ 負 の と き … 
ヒー タ 正 の と き … 
信号 電極 電圧 … 
面板 部 照度 … JI 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )…… meeoeeneennerm 50'C max。 


圏 代 表 動 作例 ( 注 2) 
(走査 面積 6.6mmX8.8m, 面板 部 温度 25 一 35"C ) 


第 4 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3) 400 9669 
ッ ド 電圧 ( 注 3)… "400 
金 接続 第 3 グリ ッ ド 電 圧 ( 注 3)- .300 sz5V 


第 2 グリ ッ ド 電圧 … 
映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ( 注 4): 
帰 線 消去 信号 失 頭 電圧 


本 第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 ・ 
陰極 に 印加 し た 場合 20Vp-p 
集 76G 
信号 電極 電圧 ( 注 5)… 
署 電 流 CCULCLCLKYYY 
感 度 ( 注 6, 注 7)・ 
( 色 温 度 2,856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/Im 
G 150zA/Im 
B 80zA/Im 
ガ ン eer certenSeSOeGKSS452SHe な 62 約 1 
残 像 ( 注 8) で oe 1.5% 
16 人 @ HITACHI 


100 ーT 100 
80 80 
高 電 圧 動作 還 
由 
| 介 動 作 2 
9 ロ 守 
に S 
還 時 
対 40 で 40 
6 # 
20 La6 
0 0 
6 20 40 600 am 0 20 
角 父 度 (TV 本 ) 
走査 面積 : 6.6mmx8.8m 走査 面積 6.6mmX8.8m 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 425V, 700V 第 4 グリ ッ ド 電圧 : 425V 


第 3 グリ ッ ド 電圧 : 290V, 475V 
信号 電流 : 200nAp p 

ビーム 電流 : 400nAp-p 

信号 電極 電圧 : 50V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


信号 電極 電圧 : 50V 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 間 ) は 実効 的 な 出力 イン ピー 
ダン ス で , 管 球 を ヨー クア セン ブリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 

2 ヨー が 7 の eZ は が コン 用 思 呈 Ke ンプ リ 
SY2003A ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 

3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン ブリ SY2003A を 使 
用 し た と き の 値 で す 。 SY2003A の 場合 , 第 4 グリ ッ ド と 第 
3 グリ ッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.68 が 最適 値 で す 。 他 の ヨー クア セ 
ンプ ブリ を 使用 する 場合 は , 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4 . 第 1 グリ ッ ド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ きい 。 

5 , 信号 電 板 電圧 は 5034V に 設定 し て 下さ きい 。 も し 信号 電 板 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高い 場合 に 
は 短 寿 命 と な る こと が あり ます 。 ま た , 信号 電 板 電圧 ・ 電 
流 特性 は , 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電 板 電圧 を 変化 
させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6 . 感度 は , 色 温度 2.856'K の 光源 を 用 いて 面 明 度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し , 信号 電流 を 入射 光 東 で 割っ た 値 で す 。 

色 感 度 の 場合 に は , それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し , 
その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 白 色 光 の 値 を 


上 月 いて いま す 。 
R で 一 HS 一 R1 
G FC 一 HHS 一 61 
B FCーHS 一 B1 


ビー ム 電 流 


第 3 グリ ッ ド 電圧 : 290V 


テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


10 
十 
吊 
屋 | 
記 
中 必 部 周 人 1021 男 
部 | 
中 
周辺 部 
1 | | 
1 
00i 昌 
600 800 ! 2303 泊 5 10 20 304050 
画 照 度 (jx) 


光源 : 色 温 度 2,856"K 
走査 面積 : 6.6mmx8.8m 
面板 温度 : 約 30'C 

信号 電極 電圧 : 50V 


7. フィ ル タ の 分 光 透 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 

FC-HS フィルタ は 。, 分 光 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ ノン の お 問い 合わ せ は 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

吊 330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番地 

電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 

8. 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 
で 。 信号 電流 5mA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え 、 信号 
電流 を 0.2zAp-p、 ビ ピー ム 電流 を 0.4zAp-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 

9 . 外 径 寸法 は .、 ター ゲッ ト 側 5.3mm. ステ ム 側 15mm の 間 に は 
適用 し ませ ん 。 
ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 18.0mm max. と し ます 。 
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國 特 長 
人 @ 品 径 : 18m 形 (2% イ ンチ ) 介 電 磁 集 束 ・ 電 磁 偏 向 
人 小形 (全長 : 85mm max.) 人 @ 低 残像 人 @ 高 解像度 


還 用 途 
趣 小形 ENG。EFP カ メラ 


較 一 般 定格 


…6.3V 土 10% 


信号 電極 静 電 容 量 ( 注 り Dee 3.5pF 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 


フェ ー ス プレ ピード ト 


厚 さ ・ 1.5 0.2m 

届 折 "1.505 
人 "電磁 方 式 
偏 向 方 式 : "電磁 方 式 
全 長 ・ 85mn max. 
最 大 直 径 ・ 19.6 圭 0.2mm 
取付 け 位 置 


圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 

(走査 面積 6.6mmX8.8m の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 ie 
第 3 グリ ッ ド 電圧 … 
第 2 グリ ッ ド 電圧 … 
第 | グリ ッ ド 電圧 


ヒー タ 陰 極 問 失 頭 電圧 


ヒー タ 負 の と き ・ max. 
ヒー タ 正 の と き ・ max. 
信号 電極 電圧 :… max. 
maxX. 
面板 部 温度 (保存 な ら び に max. 
賠 代 表 動 作例 ( 注 2) 
(走査 面積 6.6mmX8.8m, 面板 部 温度 25 一 35'C ) 
第 4 グリ ッ ド 電 圧 ( 注 3) PCCPCCPCCETCTEFTTEYPTPCPPPCCCPPTYYPPPPPTTTTYYTYTTYYYYTTY 400V 
金 接続 第 3 グリ ッ ド 電 圧 ( 注 3 …300V 
第 2 グリ ッ ド 電圧 ・300V 
映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ( 注 4)…… の oniioio ー40 一 一 IOOV 
帰 線 消去 信号 失 頭 電 圧 
第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 ooooeeeeeeoeto 75Vp-p 
陰極 に 印加 し た 場合 ・ 
信号 電極 電圧 ( 注 5)… 50V 
暗 電 流 ・ 0.3nA 
感 度 注 7)・ W 350ZA/Im 
( 色 温 度 2,856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 1I20zA/Im 
G 1I50zA/Im 
B 80zA/Im 
ガ み … 約 1 
残 1.5 め 
人 ⑬ HITACHI 


I0 
し 1.0 
80 80 
時 に 
S 臨 
60 80 に 
衣 内 ミ 
四 4 ミ 
に ) に 9 
宮 計 ー 。】 揚 
剖 40 ッ 
に | さ し 3 
ば 由 
20 に 
9 0 90 
0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 ! 23N4I5 20 304050 
解像度 (TV 本) ビー ム 電 流 (nA 画 着 度 (lx) 


走査 面積 : 6.6mmX8.8mm 
第 4 グリ ッ ド 電 圧 : 400V 
第 3 グリ ッ ド 電 圧 : 300V 
信号 電流 : 200nAp_p 
ビーム 電流 : 400nAp-p 
信号 電極 電圧 : 50V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


信号 電極 電圧 : 50V 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ビー 
ダン ス で , 管 球 を ヨー クア セン プリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 

2. ヨー クア セン プリ は, 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ 
SY2010 ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 

3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ SY2010 を 使用 
し た と き の 値 で す 。SY2010 の 場合 , 第 4 グリ ッ ド と 第 3 グ 
リッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.75 が 最適 値 で す 。 他 の ヨー クア セン 
プリ を 使用 する 場合 は , 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4. 第 1 グリ ッ ド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 

5 . 信号 電極 電圧 は 5033V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電極 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高い 場合 に 
は 短 寿命 と な る こと が あり ます 。 ま た , 信号 電 極 電圧 ・ 電 

流 特性 は 、 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電 板 電圧 を 変化 
させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6. 感度 は , 色 温 度 2.856'K の 光源 を 用 いて 面 照 度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し , 信号 電流 を 入射 光束 で 割っ た 値 で す 。 

色 感度 の 場合 に は , それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し , 

その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 自 色 光 の 値 を 

用 いて いま す 。 


R FC 一 HS 一 RI1 
G FC 一 HS 一 G1 
B FCーHS 一 B1 


走査 面積 6.6mmX8.8m 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 400V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 : 300V 


テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


光源 : 色 温 度 2,856'K 
走査 面積 6.6mmX8.8mm 
面板 温度 : 約 30C 

信号 電極 電圧 : 50V 


7. フィ ル タ の 分 光 透 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 

FC-HS フ ィ ル タ は , 分 兆 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ ノン の お 問い 合わ せ は 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番地 

電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 

8. 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 
で , 信号 電流 5nmA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え , 信号 
電流 を 0.2zAp-p、 ビ ー ム 電流 を 0.6Ap-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 

9. 外 径 寸法 は 、 タ ー ゲ ッ ト 側 5.3mm,。 ス テム 側 15mm の 間 に 
は 適用 し ませ ん 。 

ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 918 .0mm max. と し ます 。 
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28.6 主 0.3 


、 ピ ンス ルー 信号 電極 


160=3 


8-pIn ペ ー ス 
JEDEG(E8-1|) 


口金 接続 


ピン スル 一 信号 電極 


固 特長 


人 口径 : 
@ 低 残 像 @ 高 解像度 


25m 形 (| イン チ ) 介 電 磁 集束 ・ 電 磁 偏 向 @ 低 出力 容量 


較 用 途 


スタ ジオ カメ ラ 


圏 一 般 定 格 


取 付 


信号 電極 静 電 容 量 ( 注 |)… 


…6.3V 土 10% 
タ 電 流 


光学 的 特性 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 ………… et 9.5mX12.7mm 
2 の 42 水平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 


平行 に ずる 。 る 


163mm max. 
・28.6 圭 0.3m 


け 位 置 … 


田 最 大 定格 (絶対 最大 値 ) 


(走査 面積 9.5mm X 12.7m の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電 圧 … 
第 3 グリ ッ ド 電 圧 … 
第 2 グリッ ド 電 圧 で io 
第 | グリ ッ ド 電 圧 

仙 バ 2 人 7 

SYMs2/0 ビ 3 
ヒー タ 陰 極 問 失 頭 電圧 

ヒー タ 負 の と 上 RECCOOCOOCHROOCCCHCOTEECHUHOCUDEUKUCKETCD 
ヒー タ 正 の と き ・ 
言 号 電 極 電 圧 
面板 部 照度 … 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )・ 


園 代 表 動 作例 ( 注 2) 


人 HITACHI 


(走査 面積 9.5mmX 12.7mm, 面板 部 温度 25 一 35"C ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 


第 2 グリ ッ ド 電圧 
映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ( 注 4)… 
帰 線 消去 信号 失 頭 電 圧 
弟 9 グ US 人 印加 人 た 場 谷 "724ovrttovr24b26c1a20 75Vp-p 
陰極 に 印加 し た 場合 20Vp-p 
集 東 磁 界 68G 
信号 電極 電圧 ( 注 5)・ 
暗 電 源 い 0.3nA 
感 度 ( 注 6, 注 7) W 350ZA/Im 
( 色 温 度 2,.856"*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/Im 
G 150zA/Jm 
B 80zA/Im 
ガ ン RNNRRN2 人 7365GKER348725e が 27 の fe283 約 | 
残 像 ( 肖 8 1.5% 


60 


40 


相対 変調 度 (9%) 


400TV 本 の と き の 相 変 調度 


20 


0 200 400 600 800 0 300 


角 俺 度 (TV 本 ) 


走査 面積 : 9.5mmX12.7m 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 900V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 : 630V 
信号 電流 : 400nAp p 

ビー ム 電 流 : 600nAp_p 
信号 電極 電圧 : 65V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


走査 面積 : 9.5mm x 


信号 電極 電圧 : 65V 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ピー 
ダン ス で , 管 球 を ヨー クア セン プリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 

2. ヨー クア セン プリ は , 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ 
S Y 2503 また は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 

3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ SY 2503 を 使 
用 し た と き の 値 で す 。SY 2503 の 場合 , 第 4 グリ ッ ド と 第 
3 グリ ッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.7 が 最適 値 で す 。 他 の ヨー クア セ 
ンプ ブリ を 使用 する 場合 は , 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4. 第 1 グリッド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 

5 . 信号 電極 電圧 は 65131V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電極 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高い 場合 に 
は 短 奉 命 と な る こと が あり ます 。 ま た , 信号 電 板 電圧 ・ 電 
流 特性 は 、 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電極 電圧 を 変化 
させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6. 感度 は , 色 温度 2.856'K の 光源 を 用 いて 面 照度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し , 信号 電流 を 入射 光 東 で 割っ た 値 で す 。 

色 感 度 の 場合 に は ,。 それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し , 
その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 白 色 光 の 値 を 
用 いて いま す 。 


R FC-HS 一 R1 
G FC-HS 一 G1 
B FC-HS 一 B1 


12.7mm 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 900V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 : 630V 


テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


ビー ム 電 流 (nA-) 


900 j200 ! 6 革 3 ま 45 10 20 304050 


光源 : 2,856'K 

走査 面積 : 9.5mmX12.7m 
面板 温度 : 約 30'C 

信号 電極 電圧 : 65V 


7. フィ ル タ の 分 兆 透 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 

FC-HS フィル タ は 、 分光 光学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ ノン の お 問い 合わ せ は 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番 地 
電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 

8. 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 素 
で , 信号 電流 10nA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え , 信号 
電流 を 0.4Ap-p、 ビ ピー ム 電 流 を 0.6Ap-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 

9 . 外 径 寸法 は , 
適用 し ませ ん 。 
ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は %26.1mm max. と し ます 。 


ター ゲッ ト 側 5.3mm、 ステ ム 側 15mm の 間 に は 
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外形 寸法 間 佐 :m 園 特長 人 ⑩ 人 の _ 振幅 変調 度 特性 騰 較 交 調 流 特性 | 光電 変換 特性 。 | 
@ 口 径 : 25m 形 (| イン チ ) 人 電磁 集束 ・ 電 磁 偏 向 Epic 6 トー 
@ 低 残像 の 高 解像度 
100 100 
圏 用 途 語 
テレ シネ カメ ラ 80 。 
bu 9 = 
則 画 一 般 定 格 き 
区 定 ー S sn 計 gn EN = 
加 ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 )… -6.3VI0% き ま 
5 久 中臣 民 き 率 | 0.1 
半 3 時 語 部 を 
弱 信号 電極 静 電 容量 ( 注 り ooo 4.6pF 
光学 的 特 性 き 
ド 間 光導 電 膜 の 有効 走 査 面積 9.5mX12.7m 
取付 方 向 … 水 平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 
平行 に する 。 0 200 400 600 800 6 300 600 300 1200 0 2 346.5 10 20 304050 
フェ ー ス プレ ー ト 角 全 度 (TV 本 ビーム 電流 (nAr-) 面 央 度 
厚 iP 2.39 寺 0.2m 
山 折 走査 面積 : 9.5mm x 12.7mm 走査 面積 : 9.5mm 12.7mm 光源 : 色 温 度 2,856'K 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 900V 第 4 グリ ッ ド 電圧 : 900V 走査 面積 : 9.5mm※ 12.7mm 
3 の 《( 第 3 グリ ッ ド 電 圧 : 720V 第 3 グリ ッ ド 電圧 : 720V 面板 温度 : 約 30C 
偏 向 方 信号 電流 : 400nAp p 信号 電極 電圧 : 50V 信号 電極 電圧 : 50V 
全 62mm max. ビー ム 電 流 : 600nAp p テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 
最 大 直 28.6 圭 0.3m 信号 電極 電圧 : 50V 


1593 


8-pin ペ ー ス 
JEDEG(E8-||) 


2 クジ 


取付 け 位置 


圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 

(走査 面積 9.5mmX 12.7m の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 
第 3 グリ ッ ド 電圧 
第 2 グリ ッ ド 電圧 
第 | グリ ッ ド 電圧 


仙人 の 08 ス as 300V max 

YS と 0OV max 
ヒー タ 陰 極 問 失 頭 電 圧 

ヒー 125V max 


信号 電極 電圧 … 
面板 部 照度 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )… 


圏 代表 動作 例 ( 注 2) 
(走査 面積 9.5mmX 12.7mn, 面板 部 温度 25 一 35"C ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 


・900V 
…720V 
…300V 
ー40 一 一 IOOV 


帰 線 消去 信号 失 頭 電 圧 
第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 eeeeeeeeeer 75Vp-p 


陰極 に 印加 し た 場合 
集 束 磁界 … 
信号 電極 電圧 ( 注 5)・ 


暗 電 流 …… … 0.3nA 
感 度 ( 注 6, 注 7)… で roo W 350zA/Im 
( 色 温 度 2,856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/Im 

G 150zA/Im 

B 80zA/Im 
ガ ン 2 PPPPYYYYPPPPFYYPCPPOCYPTPTTKTY 約 | 
残 像 ( 注 8) le CPPFTTTYYTYYYYTPTTETT 2.5 の 


人 @ HiTACHI 


の O 


テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ピー 
ダン ス で , 管 球 を ヨー クア セン ブリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 

2. ヨー クア セン プリ は , 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ 
SY2501 ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 

3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ SY2501 を 使用 
し た と き の 値 で す 。SY2501 の 場合 第 4 グリ ッ ド と 第 3 グ 
リッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.8 が 最適 値 で す 。 他 の ヨー クア セン 
プリ を 使用 する 場合 は 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4. 第 1 グリ ッ ド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 

5 . 信号 電 板 電圧 は 50 呈 V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電 板 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し 、 高 い 場合 に 
は 短 春 命 と な る こと が あり ます 。 ま た 、 信号 電極 電圧 ・ 電 
流 特性 は , 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電 李 電 圧 を 変化 
きせ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6. 感度 は , 色 温度 2.856'K の 光源 を 用 いて 面 照 度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し , 信号 電流 を 入射 光 東 で 割っ た 値 で す 。 

色 感度 の 場合 に は , それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し , 
その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 和 白色 光 の 値 を 
用 いて いま す 。 


R FCーHS 一 R1 
G FC-HS 一 G1 
B FCーHS 一 B1 


7 . フィ ル タ の 分 光 透 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 

FC-HS フ ィ ル タ は , 分 光 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
ジジ ジョ ジ の 記 問 合わ 26 は さこ = で arm ここ 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番地 

電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 

8. 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 
で , 信 電 流 5nA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え ,。 信 性 
電流 を 0.44Ap-p、 ビ ピー ム 電流 を 0.64Ap-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 

9 . 外 径 寸法 は 、 ターゲット 側 6.5mm, 
適用 し ませ ん 。 
ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 》%26.1mm max. と し ます 。 


ステ ム 側 15mm の 問 に は 
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H9311A 


? 19.6 二 0.2 


外形 寸法 


ロ 金 接続 


単位 :m 
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人 ⑯ HiTAcHl 


園 特長 災 


人 @ 口 径 18m 形 (人 3 イン チ ) 電磁 集 束 , 電磁 偏向 
@ 低 残像 高 解像度 


園 用 途 
COTV, 工業 用 , 教育 用 カメ ラ 


圏 一 般 定格 
ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 )……………… 
つう つ 1 じ 2 守 usn 
信号 電極 静 電 容量 ( 注 |)… 
光学 的 特 性 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 ………… パ …… ド ドド …… 6.6mX8.8m 
取 付 方 向 … の oo 水平 走査 が N。 4 ピン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 
平行 に する 。 


"6.3V 土 10% 


フェ ー ス プレ ー ト 


厚 
届 折 
集 束 方 
偏 向 方 
全 
最 大 直 径 
取付 け 位 置 … 
圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 


(走査 面積 6.6mmX 8.8m の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 … 
第 3 グリ ッ ド 電圧 … 
第 2 グリ ッ ド 電圧 
第 | グリ ッ ド 電圧 

し 2 細 ン 3 

正 バ イア ス … 

ヒー タ 陰 極 問 失 頭 電圧 


面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )… 


圏 代表 動作 例 ( 注 2) 
(走査 面積 6.6mmX8.8mm, 面板 部 温度 25 一 35*C ) 
第 4 グリ ッ ド 電 圧 ( 注 3)- 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 
第 2 グリ ッ ド 電 圧 ……… 


映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ( 注 4)… 
帰 線 消去 信号 和 頭 電圧 


信号 電極 電圧 ( 注 5)… 


暗 電 流 … 3 
感 度 ( 注 6, 注 7 で oonerneereeet W 350zA/Im 
( 色 温度 2,856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 1I20ZA/Im 
G 150zA/Im 前 
B 80ZA/Im | 
ガ ン … 約 1 
残 像 ( 注 8)… 


YA 


i00 100 
19 
80 80 
9 立 
ま 50 時 gm 
間 6 
軸 S am 隊 2 和 円 
き R3 
回 四 
き 用 部 
20 20 
0 9 00| 
0 200 400 600 800 0 200 400 600 国 1 2 3 45 |O 2 304050 
解像度 (TV 本 ) ピー ム 電 流 (nAr:) 面 朋 度 (lx 


走査 面積 : 6.6mmX8.8mm 

第 4 グリ ッ ド 電圧 : 400V 

第 3 グリ ッ ド 電圧 : 300V 

信号 電極 電圧 : 50V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B: 


走査 面積 : 6.6mmX8.8mm 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 400V 
第 3 グリ ッ ド 電 圧 : 300V 
信号 電流 : 200nAp p 

ピー ム 電 流 : 400nAp p 
信号 電極 電圧 : 50V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ピー 
ダン ス で , 管 球 を ヨーク アセ ンプ ブリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 

2. ヨー クア セン プリ は, 日立 サチ コン 用 ヨー クア セン プリ 
SY2006 ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 

3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア モン ブリ SY2006 を 使用 
し た と き の 値 で す 。SY2006 の 場合 第 4 グリ ッ ド と 第 3 グ 
リッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.75 が 最適 値 で す 。 他 の ヨー クア セン 
プリ を 使用 する 場合 は 、 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 

. が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4. 第 1 グリ ッ ド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 

5 . 信号 電極 電圧 は 503V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電極 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高い 場合 に 
は 短 弄 人 驚 と な る こと が あり ます 。 ま た , 信号 電 李 電 圧 ・ 電 
流 特性 は , 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電 板 電圧 を 変化 
させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6. 感度 は , 色 温 度 2.856'K の 光源 を 用 いて 面 妥 度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し , 信号 電流 を 入射 光 東 で 割っ た 値 で す 。 

色 感度 の 場合 に は , それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し 、 
その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 自 色 光 の 値 を 


用 いて いま す 。 
R FC 一 HS 一 R1 
G FCー-HS 一 G1 
B EGG 一 邊 SI 一 B ポ 


光源 : 色 温 度 2,856'K 
走査 面積 6.6mm※8.8mm 
面板 温度 : 約 30'C 

信号 電極 電圧 : 50V 


7 . フィ ル タ の 分 光 透 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 
FC-HS フ ィ ル タ は , 分 光 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ ノン の お 問い 合わ せ は 一 
富士 写真 光 機 株 式 会 社 
330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番地 
電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 
8. 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 
で , 信号 電流 5nA に 相当 する パイ アス ライ ト を 与え , 信号 
流 を 0.24Ap-p, ビー ム 電 流 を 0.4zAp-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 
9 . 外 径 寸法 は ,. ター ゲッ ト 側 5.3mm,、 ステ ム 側 15mm の 間 に は 
適用 し ませ ん 。 
ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 18.0mm max. と し ます 。 
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# 19.60.2 


105max. 
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園 特長 
@ 口 径 : 18m 形 (タイ ンチ ) 
人 @ 低 残像 @ 高 解像度 


@ 静 電 集 束 , 電磁 偏向 


圏 用 途 
超 小形 COTV, 工業 用 , 教育 用 カメ ラ 


較 一 般 定格 


ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 )・ 
(上 当 2 DS 


…6.3V 土 10% 


光学 的 特性 
光導 電 肛 で の 有効 走査 面積 … 
取 付 方 向 ー 


6.6mmX8.8mm 
走査 が 指示 ピン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 


平行 に する 。 


フェ ー ス プレ ー ト 


厚 
届 折 

CS 証 Zd 

偏 向 方 

に 3 "05mm max, 

最 大 直 径 ・19.6 二 0.2m 

取付 け 位 置 

圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 


(走査 面積 6.6mmX8.8mm の 場合 ) 
第 3, 第 6 グリッド 電圧 
第 5 グリ ッ ド 電圧 
第 4 グリッド 電圧 … 
第 2 グリ ッ ド 電 圧 … 

(3 

IE まく イボ ポス :3 
ヒー タ 陰 極 問 失 頭 電圧 


ヒー タ 正 の と き … 
信号 電極 電圧 … 


面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 ): 


圏 代表 動作 例 ( 注 2) 

(走査 面積 6.6mmX8.8m, 面板 部 温度 25 一 35"C ) 
第 3, 第 6 グリ ッ ド 電圧 ( 注 4)… 
第 5 グリッド 電圧 ( 注 4) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 
映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ・ 
第 2 グリ ツ ド 電 圧 . VPLCCCCCUCCCULLCCCCCULLLLUUUULKKKEKKKKKCC 300V 
帰 線 消去 信号 失 頭 電圧 

第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 

陰極 に 印加 し た 場合 


信号 電極 電圧 ( 注 5)・ 50V 
暗 電 流 0.3nA 
感 注 6, 注 7) W 350zA/Im 
( 色 温 度 2,856"*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/Im 

G 150zA/Im 

B 80zA/Im 
ガ ン ROYPPPEPPPPPPCPPPPPTEVPPTEPPPTKHTCFEHTET3 約 1 
残 像 ( 注 2 

人 HITACHI 


$ 


ぐ ) 


j00 


80 


80 


調度 


60 


60 


相対 安 調 度 


40 


20 


400TV 本 の と き の 相 対 


20 


9 200 400 600 
解像度 (TV 本 ) 
走査 面積 : 6.6mx8.8mm 


第 3, 第 6 グリ ッ ド 電圧 : |,000V 
第 5 グリッド 電圧 : 600V 


800 0 200 400 
ピー ム 電 流 (nA 
走査 面積 : 6.6mmx8.8m 


第 3, 第 6 グリ ッ ド 電圧 : 500V 
第 2, 第 5 グリ ッ ド 電圧 : 300V 


信号 電流 : 200nAp_p 
ピー ム 電 流 : 400nAp p 
信号 電極 電圧 : 50V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


信号 電極 電圧 : 50V 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ビー 
ダン ス で , 管 球 を ヨー クア セン ブリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 

2 ヨー ジグ の セン グ (0 は | 日 立 細 先 コン 用 中 叶 多 7 セ シン プリ 
SY2053 ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ きい 。 

3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ SY2053 を 使用 
し た と き の 値 で す 。 SY2053 の 場合 , 第 3, 第 6 グリ ッ ド と 第 5 グ 
リッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.6 が 最適 信 で す 。 他 の ヨー クア セン 
プリ を 使用 する 場合 は , 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4 . 第 1 グリ ッ ド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 

5 . 信号 電極 電圧 は 503V に 設定 し て 下さ きい 。 も し 信号 電極 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し 、 高 い 場合 に 
は 短 春 命 と な る こと が あり ます 。 ま た , 信号 電極 電圧 ・ 電 
流 特性 は , 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電極 電圧 を 変化 
させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6. 感度 は , 色 温 度 2.856'K の 光源 を 用 いて 面 妥 度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し , 信号 電流 を 入射 光束 で 割っ た 値 で す 。 

色 感 度 の 場合 に は , それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し , 
その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 白 色 光 の 値 を 
用 いて いま す 。 


R FCーHS 一 R1 
G 孔 CC 三世 S 王 ③1 
B FCーHS 一 B1 


テス トチ ャ ー ト : EIAJB。 


0 
500 800 ! 2 3 45 加 20 


30 40 50 
面 妥 度 (IX) 

光源 : 色 温 度 2,856'K 

走査 面積 : 6.6mmX8.8m 

面板 温度 : 約 30'C 

信号 電極 電圧 : 50V 


7. フィ ル タ の 分 兆 透 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 

FC-HS フ ィ ル タ は 分 光 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ ノン の お 問い 合わ せ は 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番地 

電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 

8. 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 
で , 信号 電流 5mA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え , 信号 
電流 を 0.24Ap-p、 ビ ー ム 電流 を 0.4xAp-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 

9 . 外 径 寸法 は , ター ゲッ ト 側 5.3mm。 
適用 し ませ ん 。 

ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 18.0mm max. と し ます 。 

10. ソケット は S8-608E < 中 央 無線 帆 〉 が 適合 し ます 。 
中 央 無線 株 式 会 社 
143 東京 都 大 田 区 西 1-9-12 
電話 東京 (03) 762-5151 (大 代 ) 


ステ ム 側 15mm の 間 に は 
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単位 : mm 


%28.6 寺 0.3 


1593 


注 9 


8-pin ベ ペース 
JEDEG(E8-||) 


較 特 長 
@ 口 径 : 25m 形 (| イン チ ) 人 電磁 集 束 , 電磁 偏向 
人 @ 低 残像 @ 高 解像度 


圏 用 途 
CCTV, 工業 用 , 教育 用 カメ ラ 


國 一 般 定格 
ヒー タ 電 圧 ( 交 流 また は 直流 )… 
[22 6 提 2 
信号 電極 静 電 容 量 ( 注 |)… 
光学 的 特性 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 …… iri 9.5mmX12.7mm 
取 付 方 両 …m 水平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 
平行 に する 。 


・6.3V よ 10% 


62mm max. 
28.6 キ 0.3mm 


周 召 尽 語 米 


田 最 大 定格 (絶対 最大 値 ) 
(走査 面積 9.5mmX12.7m の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 
第 3 グリ ッ ド 電圧 
第 2 グリ ッ ド 電圧 
第 | グリ ッ ド 電圧 
4 、 地 全 4 伯 。 人 8 ン og 
eZ の 3 
ヒー タ 陰 極 間 失 頭 電 圧 


面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 ): 


國 代 表 動 作例 ( ま 2) 

(走査 面積 9.5mmX 12.7mm, 面板 部 温度 25 一 35*C ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 
第 2 グリ ッ ド 電圧 
映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ( 注 4) 
帰 線 消去 信号 失 頭 電圧 

第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 で eo 75Vp-p 
陰極 に 印加 し た 場合 … * 


暗 

感 度 ( 注 6, 注 7) W 350/A/Im 
( 色 温 度 2,856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/Im 

G 150zA/Im 

B 80ZA/Im 
ガ ン ピオ YY の TTYYAKCPCYZYT ス YYPF PKKAKEKPLCOCOOOOD 225 約 1 
残 像 ( 注 8)…ooeoere 2.592 

28 人 HiTACHl 


i0 IO 
P == 0 エー 
80 80 還 ーー 四 
に 中 部 陸 醒 
60 時 60 と 
円 回 に し 
上 了 3 
は 4 が 1 0 
交 4 マ 5 9 
Gt SN Hi | 
S ail こさ * 
20 て 220 ニート 
] 
0 ML_ 「 0.0 
9 200 400 600 800 0 300 600 300 iz00 1 2 3 45 I9 20 304050 
角 像 度 (TV ビーム 電流 (nA i) 面 照度 


走査 面積 : 9.5mm < 12.7m 
第 4 グリッ ド 電 圧 : 900V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 :720V 
信号 電流 : 400nAp p 
ビー ム 電 流 : 600nAp p 
信号 電極 電圧 : 50V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


走査 面積 : 9.5mx12.7m 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 900V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 : 720V 
信号 電極 電圧 : 50V 

テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ピー 
ダン ス で , 管 球 を ヨー クア セン ブリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 

2 還 ヨ コー クセ ンジ 7805 は 上 昌 W9 が チ コ シン 用 居 7 セン シブ リ 
SY2501 ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 

3 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン ブリ SY2501 を 使用 
し た と き の 値 で す 。SY2501 の 場合 , 第 4 グリ ッ ド と 第 3 グ 
リッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.8 が 最適 信 で す 。 他 の ヨー クア セン 
プリ を 使用 する 場合 は , 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4. 第 1 グリ ッ ド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 

5 . 信号 電極 電圧 は 5034V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電極 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高い 場合 に 
は 短 寿命 と な る こと が あり ます 。 ま た 、 信号 電極 電圧 ・ 電 
流 特性 は 、 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電極 電圧 を 変化 
させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6. 感度 は , 色 温 度 2,856'K の 光源 を 用 いて 面 妥 度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し 、 信号 電流 を 入射 光 東 で 割っ た 値 で す 。 

色 感度 の 場合 に は , それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し , 
その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 白 色 光 の 値 を 
用 いて いま す 。 


R FC 一 HS 一 R1 
G FC 一 HS 一 G1 
B FC 一 HS 一 B1 


光源 : 色 温 度 2,856'K 
走査 面積 : 9.5mmx 12.7mm 
面板 温度 : 約 30'C 

信号 電極 電圧 : 50V 


7. フィ ル タ の 分 兆 穫 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 

FC-HS フィルタ は , 分 光 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ クシ ン の お 問い 合わ ちせ は 一 ーーーーーーーーー 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番 地 

電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 

8. 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 
で , 信号 電流 10nA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え , 信号 
電流 を 0.24Ap-p、 ビ ピー ム 電 流 を 0.4 Ap-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 

9 . 外 径 寸法 は 、 ター ゲッ ト 側 6.5mm。 ステ ム 側 15mm の 間 に は 
適用 し ませ ん 。 
ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 》26.7mm max. と し ます 。 
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SW/SNY(@NN 


30 


固 特 長 

便 3 管 式 PO (Tntegrated Pickup Component) 
@ 静 電 集 束 , 電磁 信 向 @ 低 消費 電力 調整 が 簡単 
@ 各 チャ ン ネ ル に バイ アス ライ ト 付 き 


園 用 途 
CCTV, 工業 用 , 教育 用 カメ ラ 
園 一 般 定格 


ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 ) 


光学 的 特 性 


の スジ レード 


対 最大 値 ) 


(走査 面積 6.6mmX8.8mm の 場合 ) 
第 3, 第 6 グリ ッ ド 電圧 
第 2, 第 5 グリッド 電圧 
第 4 グリッド 電圧 で に ooo 
第 | グリ ッ ド 電圧 
負 バイ アス … 
DB の 107 緒 ん 
ヒー タ 陰 極 間 失 顕 電圧 


信号 電極 電圧 … 
面板 部 照度 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )… 


圏 代表 動作 例 

(走査 面積 6.6mmX8.8m, 面板 部 温度 25 一 35C ) 
第 3, 第 6 グリ ッ ド 電圧 ( 注 2)… 
第 2, 第 5 グリ ッ ド 電圧 ( 注 2) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 …… の il 


70 一 90V( 調 整 ) 


映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ・ ・ー45 一 一 IOOV 
帰 線 消去 信号 失 頭 電 圧 
第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 で eoeoroeeerenrnrrnrn 75Vp-p 
陰極 に 印加 し た 場合 BOO 
信号 電極 電圧 ( 注 3) 
暗 電 流 OUTTYLYTYYYYYPYEYPYYYYPCLCULLLLLLLCLCLCCLULCLUULLLLLL 0.3nA 


感 度 ( 色 温 度 3,200'K の 光源 を 用 いた 場合 ) 
標準 被写体 照度 (レン ズ 絞 り F4 の 場合 )・ 


面板 部 照度 
RR… 
G… 
B… 
ガ ン マ … ae 
残 像 ( 注 4) の ii 2 の 


$) / 倫 圏 カ ラー カメ ラ 


色 分 解 光 学 系 TV-306A 


貴 


式 IPC H9353 


レン ズ 
SN MM 


水平 , 垂直 偽 向 


注 1. 


TV-306A の お 問い 合わ せ は 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番 地 

電話 0486 (63) 0111( 大 代 ) 

この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ SY2051 を 使用 
し た と き の 値 で この 場合 第 3、 第 6 グリ ッ ド と 第 2, 第 5 
グリ ッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.6 が 最適 値 で す 。 

信号 電極 電圧 は 正確 に 5034V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電 
極 電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高い 場合 
に は 短 寿命 と な る こと が あり ます 。 ま た , 信号 電極 電圧 電 
流 特性 は 、 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電極 電圧 を 変化 
させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50msec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 
で 信号 電流 5zA に 相当 する バイ アス ライ ト を 与え , 信号 電 
流 を 0.2zAp-p, ビー ム 電 流 を 0.4Ap-p に 設定 し た と き の 
値 で す 。 
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? 28.6 土 0.3 


虹 3 
3 の 


159 主 3 


15 


注 9 


較 特 長 
@ 品 径 : 25m 形 (| イン チ ) @ 電 磁 集 束 , 電磁 信 向 
@ 人 残像 @ 高 解像度 


還 用 途 
医療 用 X 線 カメ ラ 


圏 一 般 定格 


ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 )… の in 6.3V 王 0 
(2 に 3 し 90.2053 ・0.095A 
信号 電極 静 電 容 量 ( 注 |) 4.6pF 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 の oi 9.5mX12.7mm 
0 計 2 み / 識 IJN2COOO0020 水平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 


吾 ゆ じ 筆 症 


大 直 径 だ 
取付 け 仁 軸 ooooeoemeoee 任意 


圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 
(走査 面積 9.5mm X 12.7m の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電 圧 
第 3 グリ ッ ド 電圧 … 
第 2 グリッド 電圧 で の omP 750V max. 
第 | グリ ッ ド 電 圧 
負 バ イア ス … 
YE2 人 2/ 人 0 
ヒー タ 陰 極 問 失 頭 電圧 
ヒー タ 負 の と き 
ヒー タ 正 の と き … 
信号 電極 電圧 … 
面 板 部 照 度 … PPD 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )……eeemnnnnrnennn 50*C max. 


圏 代表 動作 例 ( 注 2) 

(走査 面積 9.5mm X 12.7m, 面板 部 温度 25 一 35*C ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 
第 2 グリ ッ ド 電圧 
映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 (: 
帰 線 消去 信号 失 頭 電 圧 

第 1 グリ ッ ド に 印加 し た 場合 ・ 


暗 

感 度 ( 注 6, 注 7) ・W 350zA/Im 

( 色 温 度 2,856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/Im 
G 150ZA/Im 
B 80zA/Im 

ガ ン に EEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEPPEPPPPPPPTPPPHPPTYECEEEE 約 1 

残 像 ( 注 が iT 3.5 
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相対 変調 度 


20 


0 200 400 


解像度 (TV 本 ) 


走査 面積 : 9.5m 12.7m 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 900V 
第 3 グリッ ド 電 圧 : 720V 
信号 電流 : 400nAp_p 
ピー ム 電 流 : 600nAp_p 


i0 
1.0 
。 0 
る 中 中部 
上 
認 50 マ 
介 庁 部 9 
S 四 
マ 財 i50ii 
財 各 
SO 四 
ま 。 二 
還 全 0 
0 0 
6 200 400 600 800 1 2 3 45 0 20 304050 


ビー ム 電 流 


走査 面積 : 9.5mmX12.7mm 
第 4 グリ ッ ド 電圧 : 900V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 : 720V 
信号 電極 電圧 : 50V 


テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


信号 電極 電圧 : 50V 
テス トチ ャ ー ト : EIAJ B。 


注 1. 静 電 容 量 (信号 電極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ピー 
ダン シス で , 管 球 を ヨー クア セン ブリ に 挿入 する と 増加 し ます 。 
2. ヨー クア セン プリ は, 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ 

SY2501 ま た は それ と 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 

3 . この 値 は 日 立 サチ コン 用 ヨー クア セン プリ SY2501 を 使用 
し た と き の 値 で す 。SY2501 の 場合 第 4 グリ ッ ド と 第 3 グ 
リッ ド の 電圧 比 は 1 : 0.8 が 最適 値 で す 。 他 の ヨー クア セン 
プリ を 使用 する 場合 は , 動作 条件 の 変更 を 必要 と する 場合 
が あり ます の で 前 も っ て ご 連絡 下さ い 。 

4. 第 1 グリ ッ ド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 

5 . 信号 電極 電圧 は 5033V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電極 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し , 高い 場合 に 
は 短 奉 命 と な る こと が あり ます 。 ま た , 信号 電 李 電 圧 ・ 電 
流 特性 は , 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電 李 電 圧 を 変化 
させ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 

6. 感度 は , 色 温度 2.856'K の 光源 を 用 いて 面 照度 10 lx の 信号 
電流 を 測定 し , 信号 電流 を 入射 光束 で 割っ た 値 で す 。 

色 感 度 の 場合 に は ,、 それ ぞ れ 下 表 の フィ ル タ を 使用 し 

その 場合 の 入射 光束 は フィ ル タ を 使用 し な い 白 色 光 の 値 を 
用 いて いま す 。 


《 


R FC 一 HS 一 RR1 
G EG 一 旧 8 一 G1 
B FEG 王 SB1 
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面 族 度 (lx) 


光源 : 色 温 度 2,856'K 
走査 面積 : 9.5mmX12.7mm 
面板 温度 : 約 30C 

信号 電極 電圧 : 50V 


7. フィ ル タ の 分 光 透 過 率 特性 は 図 6 に 示し ます 。 


FC-HS フィ ル タ は , 分 光 光 学 系 フジ ノン TVC-665 また は 
TVC-555 シリ ー ズ に 特性 を 合わ せ て 設計 され て いま す 。 
フジ ノン の お 問い 合わ せ は 

富士 写真 光 機 株 式 会 社 

330 埼玉 県 大 宮 市 植竹 町 1 丁目 324 番地 

電話 0486 (63) 0111 (大 代 ) 


8 . 残像 値 は 光 を 遮断 し て か ら 50m sec. 後 の 信号 電流 の 残存 率 


で , 信号 電流 を 0.2zAp-p, ビー ム 電 流 を 0.4Ap-p に 設定 
し た と き の 値 で す 。 


9 . 外 管 外 径 寸法 は 、 ター ゲッ ト 側 6.3mm.。 ステ ム 側 15mm の 間 


に は 適用 し ませ ん 。 
ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 》26.7mm max. と し ます 。 
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H9373・H9374 (老人 信号 防 上 フィ ル タ 付き ) 


外形 寸法 単位 : m 


特殊 ミニ ア チ ュ ア 」 
8_pin( 注 6) 
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園 特長 

@18mm 形 , スト ライ プ フ ィ ル タ 内 識 形 ( | 周波 形 周波 数 分 離 方 式 ) 

@ 静 電 集 束 , 電磁 偏向 @ 小 形 ・ 軽 量 @ 高 感度 , 高 解像度 , 低 残像 
人 @ 撰 似 信号 防止 フィ ル タ 付 き : H9374 


田 用 途 
単 一 撮像 管 式 カラ ー テ レビ カメ ラ 


國 一 般 定 格 

ヒー タ 電 圧 (交流 また は 直流 

臣 培 喧 瀧 多 中 居 : 了 us< 

信号 電極 静 電 容量 ( 注 |)… 

光導 電 膜 の 有効 走査 面積 …… l 宅 上 〔 ドド ドド 6.6mmX8.8mm 

取 付 方 向 … … 水 平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 結ぶ 平面 に 
平行 に する 。 


届 折 
厚 


居 
東 
向 


大 


集 
偏 
全 
最 
取 付 


圏 最大 定格 (絶対 最大 値 ) 
(走査 面積 6.6mmX8.8mm の 場合 ) 
第 3, 第 6 グリッド 電圧 … 600V max. 
第 5 グリ ッ ド 電圧 ・ 1.000V max. 
第 4 グリ ッ ド 電圧 ・ REO 
第 2 グリ ッ ド 電圧 ・ 
第 | グリ ッ ド 電圧 
負 バ パイ アス ・ 
ES 人 7 の 
ヒー タ 陰 極 問 失 頭 電 圧 
ヒー タ 負 の と き … 
ヒー タ 正 の と き … 
信号 電極 電圧 … 
面板 部 照 度 … 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )・ 


園 代表 動作 例 

(走査 面積 6.6mmX8.8mm, 面板 部 温度 25 一 35*C ) 
第 3, 第 6 グリッ ド 電 圧 ( 注 2)… 
第 5 グリ ッ ド 電圧 ( 注 2)… 
第 4 グリ ッ ド 電圧 … 
第 2 グリ ッ ド 電圧 … 
搬送 波 周波 数 赤 


映像 カッ ト オ フ 第 | グリ ッ ド 電圧 ( 注 3)… 60 一 一 I30V 
帰 線 消去 信号 失 頭 電 圧 
第 | グリ ッ ド に 印加 し た 場合 ・ 
陰極 に 印加 し た 場合 … 


信号 電極 電圧 ( 注 4)・ 

暗 電 流 … 

面 板 照 度 … 

信 号 電 流 … 

搬送 波 出 力 赤 … 
青 

ガ 2 マー 

残 像 ( 注 5)- 

人 Q HITACHI 


の | ⑩⑯ 分 光 度 特性 光電 補 換 特性 


紀 


相対 変調 度 () 


1.8 3.6 5.4 7.2 
空間 周 渡 数 (MHz) 


」00 B Y R 3,200K 
80 昌 
計 lm 
提 回 
に ト IT 
僧 思 さ 
衣 と 」 
| 坦 
還 
に 
20| で 1 0.1 
| 
編 500 600 700 0.0! 
流 長 (nm) し ) 


全 電 極 と 他 全 電 極 問 ) は 実効 的 な 出力 イン ピ 
管 球 を ヨー クア セン プリ に 押入 する と 増加 し 


2 . この 値 は 日 立 サ チコ ン 用 ヨー クア セン プリ SY2055 を 使用 
し た と き の 値 で 、 こ の 場合 、 第 3、 第 6 グリ ッ ド と 第 5 ダグ リッド 
の 電圧 比 は 1 : 0.55 が 最適 値 で す 。 

3. 第 1 グリ ッ ド 電圧 は ビー ム 電 流 が 所 定 の 値 に な る よう に 
調整 し て 下さ い 。 

4 . 信号 電極 電圧 は 5033V に 設定 し て 下さ い 。 も し 信号 電 極 
電圧 が 低い 場合 に は ター ゲッ ト 特 性 が 低下 し 、 高 い 場合 に 
は 短 寿 命 と な る こと が あり ます 。 ま た 信号 電 極 電圧 ・ 電 流 
特性 は , 飽和 特性 を 示し ます の で , 信号 電極 電圧 を 変化 
せ て 行なう 自動 感度 調整 は で きま せん 。 


10 
面 照度 (が) 


i00 し 000 


5 . 残像 値 は 、 光 を 遮断 し て か ら 50m sec. 後 の 信 必 電流 の 残 
存 率 で 信号 電流 を 0.25zAp-p、 ビ ピース ム 電 流 を 0.6zAp-p に 設 
定 し た と き の 値 で す 。 (バイ アス ライ ト 信 号 電流 三 0 ) 

6 . ソケット は S8-504B-90 < 中 央 無線 帆 > が 適合 し ます 。 
中 央 無線 株 式 会 社 
143 東京 都 大 田 区 大 森 西 1-9-12 
電話 東京 (03) 762-5151 (大 代 ) 

7 . 外 径 寸法 は 、 ター ゲッ ト 側 5.3mm、 ステ ム 側 15mm の 間 に は 
適用 し ませ ん 。 

ステ ム 側 15mm の 間 に つ いて は 918.0mm max: と し ます 。 
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SY 2001 


フロ ント ロー ディ ング 形 

@ 完全 磁気 シー ルド 形 

@ 小形 ・ 軽 量 

ミス レジ スト レー ショ ン が 少な 〈 安 定 し て いま す 。 


賠 適 用 サチ コン 


@ H8397A, H8398,H9366( 18m 形 ) 


圏 一 般 定格 


偏向 方 式 … 


『、 ジ マン: RSEROROECOPOTPEPDOODOOEOUEETLTOPDUPDPDE る 41.8 土 0.2m 
約 98 .5mm 


・ 約 330g 
園 電気 的 特性 
イン ダク タン ス (mH) 直流 抵抗 ( ) 
垂直 偏向 コイ ル ……… じ (ii 20 150 
水平 信 向 コイ ル …… の ime 1.18 3.8 
アラ イメ ント コイ ル Les 210 
集 来 | コ ミイ ルー ドー…… 三 23 
較 使 用 例 
(H8397A を 挿入 し て 第 3 グリ ッ ド 電圧 290V, 第 4 グリ ッ ド 電圧 
425V で 動作 させ た 場合 の 値 ) 
垂直 偏向 コイ ル 電 流 …… の (ili の の …: 30mAp-p 
水平 作 向 コイ ル 電 流 …… の iii … 130mAp-p 


圏外 形 寸法 お よび 配線 図 


四 


アラ イメ ント コイ ル 


電 0 30mA DO 
最大 磁束 密度 mio 4G 
人 5 未 ヨ 3192 レ 
電 ii 200mA DO 
最大 磁束 補 度 …… ド te 56G 


男 規 格 


レジ スト レー ショ ン 


第 | ゾーン 0.05 max. 

第 2 ゾー ン … 0.2% max. 

に : 匠 人 ア た に ニ ジン ECHOUECCEEPCCCCPPDCCCCEEEPRCPPPEEPEEPEEEPPEPHE 0.3% max. 
も コ 


注 | この 範囲 の シー ルド ケー ス の 外 径 は #40*8 」。 mm で す 。 
2 . 水平 偏向 コイ ル の 赤 リ ー ド と 垂直 偏向 コイ ル の 緑 リ ー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き , 
磁界 の N 極 の 方 向 を 示し ます 
3 . 集束 コイ ル の 極性 は , 茶 リ ー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き , ター ゲッ ト 側が 5 極 に 
な り ま す 


単位 : mm 


82.5 キ 0.5 16 


3.0 


67( 注 |) 


41.80.2 


信号 取出 し リー ド 引 軸 し ロ 


3 


信 向 コイ ル 


アラ イメ ント コイ ル 


集束 コイ ル ( 注 3) 
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の き 


固 特 長 

@ リア ロー ディ ング 形 

人 @ 完全 磁気 シー ルド 形 

@ 小形 ・ 軽 量 

@ ミス レジ スト レー ショ ン が 少な < く 安定 し て いま す 。 


較 適 用 サチ コン 

@⑯ H8397A,H8398, 財 9366(18m 形 ) 
圏 一 般 定格 

偏向 方 式 … 


約 98m 


約 230g 
圏 電気 的 特性 
イン ダク タン ス (mH) 直流 抵抗 (@ ) 
垂直 偽 向 コイ ル …… じ ii ooo 20 130 
水平 偏向 コイ ル …… (ttt…t… |.3 5.5 
アラ イメ ント コイ ル 230 
集 東 コ イル … の oi 8 24 


圏 使用 例 


(H8397A を 挿入 し て 第 3 グリ ッ ド 電圧 290V, 第 4 グリ ッ ド 電圧 
425V で 動作 させ た 場合 の 値 ) 


アラ イメ ント コイ ル 
電 it 30mA DO 


最大 磁束 密度 

還 規 格 

レジ スト レー ショ ン 
第 1 ゾー シー 0.05 max. 
 : 生 20 ア ニ ECOCETEETTRYEECCEEEECECCEHEEHCCEEECCE 0.2 max. 
3 0.3 max. 


注 |, 水平 偏向 コイ ル の 赤 リ ー ド と 垂直 偏向 コイ ル の 緑 リ ー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き , 
磁界 の N 極 の 方 向 を 示し ます 
2 . 集束 コイ ル の 極性 は , 茶 リー ド に 正 電 圧 を 印加 し た と き , ター ゲッ ト 側 が S 極 に 


垂直 偏向 コイ ル 電 流 OOCCUUOOOOCOODCCCLLLLCLLL REO 35mAp-p ほす 
水平 偏向 コイ ル 電 流 …… oieiii… …200mAp-p 
圏外 形 寸法 お よび 配線 図 単位 : mm 
信号 取出 し 
リー ド 引 出し ロ 
| 
(が 平 ) の 
(垂直 ) 
自 
内 
信 向 コイ ル アラ イメ ント コイ ル 集束 コイ ル ( 注 2) 
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SY 2003 A 


園 特 長 

@ リア ロー ディ ング 形 人 @ 完全 磁気 シー ルド 形 
@ バイ アス ライ ト 交 源内 蔵 小形 ・ 軽 量 

ミス レジ スト レー ショ ン が 少な 〈 く 安定 し て いま す 。 
圏 適 用 サチ コン 

@ H8397A,H8398,H9366( 18m 形 ) 

圏 一 般 定 格 

偏向 方 式 … 
集束 方 式 … 


最大 外 径 
全長 : 


本 較 放 CCOHCDRPRORERERERRHHRDHRERYSRRRRER 約 230g 
固 電 気 的 特性 

イン ダク タン ス (mH) 直流 抵抗 (0 ) 
垂直 偏向 コイ ル … 20 |30 
水平 作 向 コイ ル … | 且 9 35 
アラ イメ ント コイ ル 呈 230 
し シコ コ | ロ 21ZCRBUEEPPS も | ーー 23 


圏 使用 例 
(H8397A を 挿入 し て 第 3 グリ ッ ド 電圧 290V, 第 4 グリ ッ ド 電圧 

425V で 動作 させ た 場合 の 値 ) 

垂直 偏向 コイ ル 電 流 

水平 偏向 コイ ル 電 流 


圏外 形 寸法 お よび 配線 図 


アラ イメ ント コイ ル 


電 洲 :。 …30mA DO 
最大 磁束 密度 
集 束 コイ ル 
電 ii I65mA DGG 
最 天 磯 東 密 朗 ititeteetieetetee 56G 
バイ アス ライ ト 
電 [COCOCDCOPODOOOTPPOPPOOPPPPPSPCPPPCCEEEEPTTTYT 7 に 8 
電 7 0.5mA 
賠 規 格 
0.1% 以 下 
“0.2% 以 下 
・0.4% 以 下 


注 | . 水平 師 向 コイ ル の 赤 リ ー ド と 垂直 偏向 コイ ル の 緑 リー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き 。 
磁界 の N 極 の 方 向 を 示し ます 。 
2 . 集束 コイ ル の 極性 は , 茶 リ ー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き , ター ゲッ ト 側 が S 極 に 
な り ま す 。 


単位 : mm 
(00) 
員 
「 
き 
3 
〒) 
(#〒) 1 1 \ 
( H 
中 1 (店) 立 
に ! に | 自 
1 
( 重 直 ) | 友 
1 
黄 1 アラ イメ ント コイ ル 集束 コイ ル ( 注 2) バイ アス ライ ト 
信 向 コイ ル 
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人 @ HITACHI 


と 


う 


《 


SY 2010 


較 特 長 


アラ イメ ント コイ ル 


@ フロ ント ロー ディ ング 形 

@ 完全 磁気 シー ルド 形 

人 @ 小形 ・ 軽 量 

@ プリ アン ブ 初段 部 分 の 組込み 可能 


電 流 … 

最大 磁束 密度 
集 束 コイ ル 

電 iT 475mA DO 

最大 磁束 密度 …… ぐ eee 82.5G 


較 適 用 サチ コン 


@ H9336(18mm 形 ) 


較 規 格 


レジ スト レー ショ ン 


一 衝 定 格 


… 電 磁 偏向 
・ 38 土 0.2mm 


約 72mm 
… 約 200g 
圏 電気 的 特性 
イン ダク タン ス (mH) 直流 抵抗 ( ) 
垂直 偏向 コイ ル … 855 32.5 
水平 作 向 コイ ル … 1.3 585 
プア ライ メン トコ イル ・… ー- 320 
集束 コイ ル ・ 4 
較 使 用 例 
(H9336 を 挿入 し て 第 3 グリ ッ ド 電 圧 300V, 第 4 グリ ッ ド 電圧 注 | 水平 師 向 コイ ル の 赤 リ ー ド と 垂直 介 向 コイ ル の 緑 リー ド に 正 電 圧 を 印加 し た と き , 
400V で 動作 させ た 場合 の 値 ) 磁界 の N 極 の 方 向 を 示し ます 
集束 極性 は , 茶 リ ー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き , ター ゲッ ト 側 が S 極 に 
垂直 偏向 コイ ル 電 流 … … 90mAp-p 2 は リ 圧 し ッ 
水平 偏向 コイ ル 電 流 … …200mAp-p 
圏外 形 寸 法 お よび 配線 図 単位 : mm 
72 
66.5 ま | 
12 
3 を Sn 
信号 取り 出し リー ド 引 出し ロ 
茶 
(水平 ) 
(垂直 ) 
邊 
ーー 
偏向 コイ ル アラ イメ ント コイ ル 集束 コイ ル ( 注 2) 
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| サチ コン 用 ヨー クア セン プリ 
_ SY2501 


固 特 長 


リア ロー ディ ング 形 @@ 完全 磁気 シー ルド 形 
@ バイ アス ライ ト 光 源 と プリ アン ププ 初段 部 分 の 内 蔵 可能 
@ ミ スレ ジス トレ ーション が 少な く 安 定 し て いま す 。 


較 適 用 サチ コン 
@ H8362A(25m 形 ) 
圏 一 般 定格 
… 電 磁 偏 向 
* 電 磁 集束 
…68.0 土 0.2mm 
… 66.0 土 0.2mm 
OCPLYYT 約 150mm 
重 ie 約 1,200g 
園 電気 的 特性 
イン ダク タン ス (mH) 直流 抵抗 (0 ) 
垂直 偏向 コイ ル ……… の ee 60 171 
水平 偏向 コイ ル 1.4 2.5 
アラ イメ ント コイ ル ー 140 
集 東 コイ ル …… の ii = 127 


較 使 用 例 


水平 作 向 コイ ル 電 流 …… に ドド ドド ドド ドー ドー 380mAp-p 
アラ イメ ント コイ ル 
電 流 : 和 
最大 磁束 密度 
集 束 コイ 
電 3 
最大 磁束 密度 …… 


圏 規 格 


レジ スト レー ショ ン 


(H8362A を 挿入 し て 第 3 グリ ッ ド 電圧 720V, 第 4 グリ ッ ド 電圧 
900V で 動作 させ た 場合 の 値 ) 
研 直 介 向 コイ ル 電 注 rom 48mAp-p 


圏外 形 寸法 お よび 配線 図 


注 | . 水平 偶 向 コイ ル の 赤 リ ー ド と 垂直 偏向 コイ ル の 緑 リー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き 、 
磁界 の N 極 の 方 向 を 示し ます 
2 . 集束 コイ ル の 極性 は , 茶 リ ー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き , ター ゲッ ト 側 が S 極 に 
な り ま す 。 


単位 : mm 


信号 取出 し リー ド 引 出し 


偏向 コイ ル 


(垂直 )) 


アラ イメ ント コイ ル 


集束 コイ ル ( 注 2) 
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0.05% max. 
0.2% max. 
・0.32% max. 


⑩⑮) | 命 園 特 長 


め ) 


の 


アラ イメ ント コイ ル 


@⑱ フロ ント ロー ディ ング 形 電 流 る る る を を る を る る で する 0 お る する で せる る る る 30mA DO 
@ 完全 磁気 シー ルド 形 最大 径 入 商 朗 eemeeeeeomrmewertereeresrrterxararsestetereaes 4G 
@ バイ アス ライ ト 光 源 と プリ アン プ 初 段 部 分 の 内 蔵 可能 集束 コイ ル 
@⑯ ミス レジ スト レー ショ ン が 少な く 安 定 し て いま す 。 電 es I20mA DC 
概 内 旭 束 章 誠 rmtrrrrireafaaayetymanassaeatrReessnese 64G 
圏 適用 サチ コン 
@ H9369(25m 形 ) 還 規 格 
記 レジ スト レー ショ ン 
圏 一 般 定 格 人 第 1 ゾー ン ド ooereheeetdeeeentketeteesetdei 0.05% max。 
偏向 方 式 - … 電 磁 偏 向 …0.2% max. 
集束 方 式 … …" 電 磁 集 東 …0.39 max. 
最大 外 径 … 54.516 mm 
全 長 … 
重 量 ・ 
圏 電気 的 特性 
イン ダク タン ス (mH) 直流 抵抗 (Q ) 
垂直 偽 向 コイ ル 20 65 
水平 偏向 コイ ル 1.6 3.8 
アラ イメ ント コイ ル … ー 385 
集束 コイ ル = 110 
園 使用 例 
(9326 を 挿入 し て 第 3 グリ ッ ド 電圧 630V, 第 4 グリ ッ ド 電圧 注 水平 偶 向 コイ ル の 赤 リ ー ド と 垂直 偶 向 コイ ル の 緑 リ ー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き 。 
900V で 動作 させ た 場合 の 値 ) 磁界 の N 極 の 方 向 を 示し ます 
8 2 . 集束 コイ ル の 極性 は , 茶 リ ー ド に 正 電圧 を 印加 し た と き , ター ダッ ト 側が 5 極 に 
垂直 偏向 コイ ル 電 流 …… 38mAp-p な り ま すれ 
水平 偏向 コイ ル 電 流 …… 250mAp-p 
圏外 形 寸法 お よび 配線 図 単位 : mm 
132 キ | 12 
| 
\ 信 号 取出 し リー ド 引 出し ロ 
1 な 茶 ce- 
1 
1 
1 (*) I 
1 
1 
1 Me 自 
1 
| Co 一 
(生計) 
1 
(年 ) 
4 P 
偏向 コイ ル アラ イメ ント コイ ル 集束 コイ ル ( 注 2) 
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日 立 サ チコ ン の 正しい 取扱 い 方 法 


1. 運 搬 お よび 取扱 い に 際 し て は 、 落下 の 危険 の ある 場所 に 置い 
た り , 投げ 下ろ し た り , ステ ム ピ ン を 曲げ る よう な 取扱 い は 
避け て 下さ い 。 

2. 管 を 保管 ・ 運 搬 す る と き は 納入 時 の 容器 に 収納 し て 行なっ て 
(人 369 

3. 管 の 保管 は 30C 以 下 の 室 内 で 行なっ て 下 き い 。 


管 の 装着 方 法 
1. 管 の 装着 に 際 し 、 フェ ー ス プレ ー ト を シリ コン ペー パ や 清光 
な セー ム 皮 で 拭い て 下 き い 。 

管 の 装着 方 向 は 水平 偏向 の 方 向 と ショ ー ト ピン (イン デック 
スピ ン ) が 土 10' 以 下 の ず れ で 一 致す る よう に し て 下さ い 。 
2. タ ー ゲ アット リ ング と ヨー クア セン プリ の ター ゲッ ト 接 人 触 の 
導通 が 不 完全 で ある と 異常 維 音 の 原因 と な り ま す 。 ま た 、 管 
の 装着 に 際 し て は 手袋 を 用 いる な ど し て , ター ゲッ トリ ング 

表面 を 汚 きぬ よう 注意 し て 下さ い 。 


調整 お よび 運用 


1. 保 管 さ れ た 管 を カメ ラ に 義 着 し た 場合 は 、、 レ ンズ キャ ッ プ を 
し た まま , ビー ム オ フ の 状態 ご で ヒータ の み 点 火 し , 30 分 程度 
プレ ヒー ト を 行なっ て 下さ い 。 一 担 , 運 用 を 開始 し た 後 は 使 
用 の 都度 プレ ヒー ト す る 必要 は あり ませ ん 。 

2. 電 極 電 圧 の 確認 
ヒー タ 電 圧 : ヒ ー タ 電圧 は 6.3V 土 5 2 以内 に お きえ て 下 

きい 。 

ター ゲッ ト 電 圧 は 正しく 50V に 設定 し て 下 

きい 。 (H9369、H9366 は 65V に 設定 し て 下 き 

い ) 

: 第 92 グリッド 電圧 は 300V に 設定 し て 下さ い 。 
第 8 ダリ ッ ド と 第 4 グリ ッ ド の 電圧 値 は ヨー 
クア セン プリ に よっ て 適正 値 が 異な り ま す 
の で , 各々 の デー タ を 参照 し て 下さ い 。 
適正 値 と 設定 電圧 の 差異 が 大 きい と 異常 信号 の 発生 、 歪 の 増 
加 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 電 極 電圧 の ば ら つ き は 土 3% 
以下 に し て 下さ い 。 

3. 阻 止 形 光導 電 膜 を 使用 し た 撮像 汚 で は , ビー ムカ ッ ト オ フ で 


ター ゲッ ト 電 圧 


光 入 射 の 状態 で は 焼付 け を 生ずる こと が あり ます 。 サ ナチ コン 

で は 2 一 3 時 間 の スタ ン バ イ 中 に ビー ム を カッ ト オ フ する 必 

要 は あり ませ ん 。 し か し , ビー ム オ フ を 行なう 場合 に は カメ 

ラ の スタ ン バ イ 中 は 次 の 防止 策 を お すす めし ます 。 

(① カ メラ の レン ズ ダキ ャ ッ プ を する 。( ビ ー ム オフ スイ ッ チ と 連 
動 し た 光 オ フ 機 構 が あれ ば 確実 で す 。) 

⑱ 時 明 光量 を 下げ る 。 面 照度 1lx( レ ンズ 絞り 65.6 で 被写体 
昭 度 100lx 相 当 ) 程 度 ま で 下げ る か , ND フ ィ ル タ を 大 入 兆 量 
を 落と す 。 

サチ コン の 場合 は 上 記 の よう な 焼付 けが お こっ て や 回 復 し ま 

す の で , ビー ムカ ッ ト オ フ て で 兆 入 射 に よる 焼付 け 。 まだ た は 高 

輝度 被写体 の 焼付 けが 生じ た 場合 は 入射 光 を 過 っ て 、 カ メラ 

の 電源 を オフ し て 数 10 分 一 数 時 間 放置 する と 回 復 し ます 。 し 

か し 、 太陽 の よう な 超 高 輝度 撤 写 体 の 場合 は 回 復 に 数 日 以上 

か か る 場合 が あり ます の で , 運用 上 で きる 限り 注意 し て 下さ きい 。 

4-1. サ チコ ン の ター ゲッ ト 膜 の 最大 定格 は 一 30C 一 土 50C で す 。 
カメ ラ の 運用 上 , 放置 ( 非 動 作 ) の 場合 65C 3 時 間 以内 、 運 用 
(動作 ) の 場合 60 で 1 時 間 以 内 まで は 許容 され ます が , 連続 放 
置 ま た は 連続 し て 運用 する 場合 は 周囲 温度 モット 内 温度 上 
昇 が 最大 定格 内 に な る 様 に 注意 し て 下さ い 。 

4-2. 単 管 サ チコ ン の 場合 は 民生 用 カラ ー ビ デ オカ メラ の 厳し い 
使用 環境 に 耐え る よう に 耐熱 性 を 10C 向 上 し て あり ます 。 連 
続 放置 また は 連続 し て 運用 する 場合 は 周囲 温度 モッ ト 内 温 
度 上 昇 が 最大 定格 内 に な る 様 に 注意 を し て 下さ い 。 
カメ ラ の 運用 上 , 放置 ( 非 動 作 ) で は 75C 3 時間 以 内 、 運用 
(動作 ) の 場合 70C 1 時 間 以 内 まで 許容 され ます 。 

5. が ンマ が 1 に 近い 撮像 示 で は 入射 光量 に 比例 し て 信号 電流 量 
が 増加 する た め , ビー ム 電 流量 を ある 程度 多く 設定 する こと 
が 必要 で す 。 サ チュン で は 解像度 が 高く 。 ビー ム 電 流 の 増加 
に よる 信頼 性 の 低下 も ふ な い の で , 標準 設定 0.6/Ap-p( 信 号 電 
流 0.2/A の 3 倍 ビ ー ム 設定 ) で 使用 で きま す 。Automatic Beam 
Optimizer IC を 付加 する こと に よっ て 使用 裕 度 は 大 幅 に 向上 
(4 レン ズ ス トッ プ ) し ます の で 採用 を お すす めし ます 。 

6. 阻 止 形 光導 電 膜 を 使用 し た 撮像 管 で は バイ アス ライ ト に よる 
残像 の 軽減 効果 が 顕著 で す 。 し か し , バイ アス ライ ト 量 が 多 
過ぎ る と バイ アス ライ トト 光源 度 む ら が 影響 し ます 。18mm 形 
サチ コン で は バイ アス ライ ト 信 号 電 流 は 5mA 一 10nA に 設定 し 


トド さい 。 
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日 サチ コン aa。es 


18mm 形 ( 信 人 を インチ )・ 電 磁 集 束 、 電 磁 偽 向 ・ ピ ン リ ー ド 付き 
テレ ビ 放 送 小形 カラ ー カメ ラ 用 


H9366B は 、 テレ ビ 放 送 小形 カラ ー カ メラ 用 に 開発 され た ピン 
リー ド 付 き 、 電 磁 集束 ・ 電 磁 偏 向 形 の 18m 形 高 性 能 撮像 管 で 
す 。 

サチ コン 一 II は すぐ れ た サチ コン 膜 の 組成 を さら に グレ ー ド 
アッ プ し て 、 ハ イラ イト 時 の 画質 を 飛躍 的 に 改良 し 、 広 い ダ 
イナ ミッ クレ ンジ を 実現 し て お り ま す 。 

H9366B は 、H9366A と 差 換え 可能 で す 。 


固 用 途 


テレ ビ 放 送 小形 カラ ー カ メラ 用 ・ENG カ メラ 用 
スタ ジオ 撮像 ・ ス テー ジ 撮 像 ・ ニ ュー ス 番 組 ・ ス ポー ツ 中 継 ・ 
野外 撮像 な ど 幅 広い テレ ビ 取 材 に 最適 で す 。 


男 特 長 


1 . 低 残像 、 低 焼付 で す 。 
高 輝 度 被写体 の 撮像 時 に 発生 する ハイ ライ ト の ステ ッ キ 
ング が 従来 の 二 以 下 に 低減 きれ て いま す 。 ま た 暗 い 室内 
で 部 分 的 に 明る い 被 写 体 が ある よう な 場合 で も 、 自 由 に 
カメ ラ が 使え ます 。 

2. 低 出力 容量 で す 。 
ピン スル 一 信号 電 概 面板 の 採用 に より 、 従 来 球 に 比べ 、 
出力 容量 は み と な っ て いま す の で 、 8 /N 比 で 約 2dB の 改 
敬 が 可能 で す 。 

3 . 高 解像度 で す 。 
サチ コン 膜 の 採用 に より 、H9366B は 18mm 形 と いう 小形 
に も か か わら ず 、 在 来 の 撮像 管 の 25mm 形 な み の 解 像 度 が 
得 ら れ ま す 。 例え ば 、 画面 中 央 部 で の 変調 度 は 400TV 本 
の と き 45%、320TV 本 の と き 60% が 得 ら れ ま す 。 
また 、 高 精度 電極 を 採用 し て いま す の で 、 オ ー バ ー ビ ー 
ム に よる 解像度 の 劣化 お よび 各 チ ャ ン ネ ル 間 の 解像度 の 
差 が きわ め て 少な を なく な っ て いま す 。 


SATICON 
サチ コン 


4. 


に 


に 


こい 


カラ ー カ メラ 用 に 最適 の 分 光 感 度 特性 で す 。 

光波 長 400nm か ら 700nm に いた る まで 、 バ パラ ンス の よい 
分 光 感 度 特性 を ちっ て いま す 。 特 に 赤 外 領 域 で は ほとん 
ど 感 度 が な く 、 青 色 領 域 で 高 感度 に な っ て いま す 。 

色 温 度 3200'K の カラ ー 放 送 用 の 照明 下 に お いて 、R・ 
G・B の 信号 電流 は 1.6 : 2 : 1 と な り 、 バ ラン ス の よい 
カラ ー 信 号 が 得 ら れ ま す 。 3 管 式 カ ラー カメ ラ に 使用 す 
る 場合 、R・G・B3 チャ ン ネ ル 用 と し て 専用 球 の 必要 が 
あり ませ ん 。 


.- フ レア が 少な く 、 フ レア 防止 チッ プ が 不要 で す 。 


サチ コン 膜 は 、 可 視 光 全域 に わた っ て 光 の 吸収 が すぐ で れ 
て いま す 。 つ まり 、 光 の 反射 率 が 少な い の で フレ ア 現 象 
が め だ た な く 、 フ レア 防止 チッ プ も 不要 で す 。 


.- レ ジス トレ ーション が か 安定 し て いま す 。 


3 チャ ン ネ ル 間 の ミス レジ スト レー ショ ン は 、 画面 の 縦 
の 長き に 対し て 画面 の 中 央 部 で は 0.05 以 下 、 4 隅 で は 
0.3% 以 下 と な っ て いま す 。 特 に 電極 お よび 偏向 ヨー ク は 、 
電界 ・ 磁 界 の 軸 の 一 致 に 留意 し て 設計 し て いま す の で 、 
レジ スト レー ショ ン 合 わせ は 正確 に 、 し か も 簡単 に で き 
ます 。 


- 暗 電流 が 少な い 。 


例え ば 、 タ ー ゲ ッ ト 電 圧 65 V 、 面板 温度 30C の 場合 、 暗 
電流 は 0.3nA で す 。 


事前 に 御 確認 下さ い 。 


:・ この カタ ログ に 掲載 され て いる デー タ は 、 了 予告 な し に 変更 する 場合 が あり ます の で 、 こ の 製品 を 用 いて 機器 を 設計 され る 場合 は 、 


固 一 般 定 格 代 表 動 作例 
ヒー タ 電 圧 ( 変 流 また は 直流 )……………… 6.3V キ 10% (走査 面積 6.6mmX8.8mm 、 面 板 部 温度 25 一 35*C) 
低 電 圧 動作 高 電 圧 動作 
第 人 4 の 0 人 圧 や RPC7okoto が ovm 425 750V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 …… ド ドド ーー 290 510V 
ec を 6 は お る で 2 な 3 6.6mmX8.8mm 第 2 グリ ッ > 圧 300V 
査 が 指 志 ビ ン と 管 軸 を 第 1 グリ ッ 調整 
面 に 平行 と する 。 人 65V 
暗 0.8nA 
…1.5 圭 0.2mm 65% 
屈 折 率 2 な 感 度 CPPPECPPPCPPCLCCCPCEKEPKYYYYYY W 350zA/1m 
映像 カッ ト オ フ 第 1 グリ ッ ド 電圧 …………… ー40 一 一 100V ( 色 温 度 2.856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 1207A/1m 
帰 線 消去 信号 穴 頭 電圧 G 150zA/1m 
第 1 グリ ッ ド に 印加 し た 場合 で ili 50Vp-p B 75zA/1m 
陰 李 に 印加 し た 場合 残像 (t 三 50msec. バ イア スラ イト 5nA)ioie… 1.2% 
集 東 方 電磁 方 式 
偏 向 方 …' 電 磁 方 式 較 外 形 寸法 お よび ベー ス 底 面接 続 図 
全 106mm max. 
最 大 直 “の 19.6 土 0.2mm 電位 
取付 け 位 手 eeoeeeeee 任意 を 
引 3 
画 最大 定本 (絶対 最 大 値 加計 
トコ 全 
(走査 面積 6.6mmX8.8mm の 場合 ) = 
第 4 グリ ッ …1000V max. 
第 3 グリ ッ > … 750V max. 回 相 | 
第 2 グリ ッ ド 電圧 eeeoeooeoeenrnererrrrrr 350V max. 
第 1 グリ ッ ド 電圧 
ii 300V max 
モバ ペイ プア スス ii 0V max. 
ヒー タ 陰 李 問 失 頭 電 圧 | 
1 シミ の,2 半 SCOEEEPEEEEPCECEEPEEEECEEPEPCCEPEE 125V max | 
917.9 よ 9.3 。 
信号 電極 電圧 | g 
面板 部 陽 記 人 oo 500lx max. き S 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )………………| 50'Cmax. る 3 


ミニ チュ アボ タン 7 ビン 
ペー ス 底 面 詳細 


ミニ チュ アポ タン 7 ピン 
(E7-91) 
ベー ス 底 面 電極 接続 
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技術 の 日 立 


日 サチ コン -I sae 


25m 形 (1 イン チ )・ 電 磁 集束 、 電 磁 信 向 ・ ピ ン リ ー ド 付き 、 
テレ ビ 放 送 小 形 カ ラー カメ ラ 用 


H9369B は 、 テ レビ 放送 カラ ー カ メラ 用 に 開発 され た ビン リー 
ド 付 き 、 電磁 集 束 ・ 電磁 偏向 形 の 25m 形 高 性 能 撮像 管 で す 。 
サチ コン 一 II は すぐ れ た サチ コン 膜 の 組成 を さら に グレ ー ド 


アッ プ し て 、 ハ イラ イト 時 の 画質 を 飛躍 的 に 改良 し 、 広 い ダ 


イナ ミッ クレ ンジ を 実現 し て お り ま す 。 
H9369B は 、H9369 と 差 換え 可能 で す 。 


Pi 
Pi コン 


較 用 途 


テレ ビ 放 送 カ ラー カメ ラ 用 
スタ ジオ 撮像 ・ ス テー ジ 撮 像 ・ ス ポー ツ 中 継 ・ 野 外 撮像 な ど 
幅広 い テ レビ 取材 に 最適 で す 。 


画 特 長 


1 . 低 残像 、 低 焼付 で す 。 
高 輝度 被写体 の 撮像 時 に 発生 する ハイ ライ ト の ステ ッ キ 
ング が 従来 の 二 以 下 に 低減 され て いま す 。 ま た 暗い 室内 
で 部 分 的 に 明る 被写体 が ある よう な 場合 で も 、 自 由 に 
カメ ラ が 使え ます 。 


】 


. 低 出力 容量 で す 。 

ビン スル 信号 電 板 面 板 の 採用 に より 、 従 来 球 に 比べ 、 
出力 容量 は まみ と な っ て いま す の で 、 S/N 比 で 約 2dB の 改 
善 が 可能 で す 


3 . 高 解像度 で す 。 
サチ コン 膜 の 採用 に より 、 画 面 中 央 部 で の 変調 度 は 400T 
V 本 の と き 65% が 得 ら れ ま す 。 
また 、 高 精度 電極 を 採用 し て いま す の で 、 オ ー バ ー ビ ー 
ム に よる 解像度 の 劣化 お よび 各 チ ャ ン ネ ル 間 の 解像度 の 
差 が きわ め て 少な く な っ て いま す 。 


4. カ ラー カメ ラ 用 に 最適 の 分 光 感度 特性 で す 。 
光波 長 400nm か ら 700nm に いた る まで 、 バランス の よい 
分 光 感 度 特性 を ちっ て いま す 。 特 に 赤 外 領 域 で は ほとん 
と 感度 が な く 、 青 色 領 域 で 高 感度 に な っ て いま す 。 
色 温度 3200'7K の カラ ー 放 送 用 の 照明 下 に お いて 、R・ 
G・B の 信号 電流 比 は 1.6 : 2 : 1 と な り 、 バ ラン ス の よ 


い カ ラー 信号 が 得 ら れ ま す 。 3 管 式 カ ラー カメ ラ に 使 
する 場合 、R・C・B 3 チャ ン ネ ル 用 と し て 専用 球 の 必要 
が あり ませ ん 。 


に 


- フ レア が 少な く 、 フ レア 防止 チッ プ か 不要 で す 。 

サチコ ン 膜 は 、 可 視 光 全域 に わた っ て 光 の 吸収 が すぐ れ 
て いま す 。 つ まり 、 光 の 反射 率 が 少な い の で フレ ア 現 象 
が め だ た な く 、 フ レア 防止 チッ プ も 不要 で す 。 


に 


- 暗 電流 が 少な い 。 
例え を ば 、 タ ー ゲ ッ ト 電 圧 65V 、 面板 温度 30C の 場合 、 暗 
電流 は 0.3nA で す 。 


注 : こ の カタ ログ に 掲載 され て いる デー タ は 、 子 告 な し に 変更 する 場合 が あり ます の で 、 こ の 製品 を 用 いて 機器 を 設計 され る 場合 は 、 


事前 に 御 確認 下さ い 。 


画 代 表 動 作例 


(走査 面積 9.5mmX12.7mm、 面 板 部 温度 25 一 35*C) 

第 4 クリ ッ ド 電圧 で eee 900V 
第 3 グリ ッ ド 電 
第 2 グリッ ド 電 | 


光導 電 膜 の 有効 走査 面積 ………………… 9.5mmX12.7m 第 1 グリ ッ ド 電圧 
攻 特 直 ww 水平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 信号 電極 電圧 
結ぶ 平面 に 平行 と する 。 吐 。 電 流 
フェ ー ス プレ ー ト 相対 変調 度 (400TV 本 ) 
厚 さき ・ …2.39 土 0.2mm 感 ii W 350zA/lm 


1.505 ( 色 温度 2.856'K の 光源 を 用 いた 場合 ) ” R 120xA/Im 


届 折 率 
映像 カッ ト オ フ 第 1 グリ ッ ド 電圧 ……………ー40 一 一 100V G 150zA/1m 
放線 消 地 信 号 失 頭 電圧 B 80zA/Im 


第 1 グリ ッ ド に 印加 し た 場合 残像 (t=50msec. バ イア スラ イト 10nA)…… ii… 1.5 錠 


集 東 方 画 外 形 寸法 お よび ベー ス 底 面接 続 図 


偽 向 方 
全 単位 :mm 
最 大 直 


取付 け 位置 


較 最 大 定格 (絶対 最大 値 ) 


(走査 面積 9.5mmX12.7mm の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 


28.6+0.3 


了 


! ショ ー ト ビン 
1 


第 8 グリッド 電圧 em ーー 
ョ の 6.7max. 
第 2 グリ ッ ド 電圧 の 26.3maX。 


第 1 グリ ッ ド 電圧 
負 バ イア ス …… 
正 バ イア ス 
ヒー タ 陰 極 間 失 頭 電 圧 


26.00363。 


記 * つ 光 拓 (9 と きま 守 mPhtotPnwertneotrvrvnsot 125V max. ce 
75V max. 
信 80V max. 由 
面板 部 照度 500lx max. に 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )…… ぐ io 50'Cmax. 


1 
| 
] 
| 
1 
G」 (の x 
N 
8 ビン ベ ペース 


I H 
JEDEC (E8-11 
( ) re 


ペース 底面 電極 接続 
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1981 年 9 月 


技術 の 日 


日 サチ コン -I H8397B 


18m 形 ( 舎 イン チ )・ 電 磁 集 束 、 電 磁 偏 向 SATICON 
テレ ビ 放 送 小形 カラ ー カ メラ 用 サチ コン 


H8397B は 、 テ レビ 放送 小形 カラ ー カ メラ 用 に 開発 され た 電磁 
集束 ・ 電 磁 偏向 形 の 18m 形 高 性 能 撮像 管 で す 。 

サチ コン 一 II は すぐ で ぐれ た サチ コン 膜 の 組成 を さら に グレ ー ド 
アッ プ し て 、 ハ イラ イト 時 の 画質 を 飛躍 的 に 改良 し 、 広 い ダ 
イナ ミッ クレ ンジ を 実現 し て お り ま す 。 

H8397B は 、H8397 と 差 換え 可能 で す 。 


3. カ ラー カメ ラ 用 に 最適 の 分 光 感 度 特性 で す 。 

固 用 途 光波 長 400nm か ら 700nm に いた る まで 、 パ ラン ス の よい 
分 光 感 度 特性 を ちっ て いま す 。 特 に 赤 外 領 域 で は ほとん 
と 感度 が な く 、 青 色 領 域 で 高 感度 に な っ て いま す 。 
色 温 度 3200'K の カラ ー 放 送 用 の 照明 下 に お いて 、R・ 
G・B の 信号 電流 比 は 1.6: 2 : 1 と な り 、 パ バラ ンス の よい 
カラ ー 信 号 が 得 ら れ ま す 。 3 管 式 カラ ー カ メラ に 使用 す 
る 場合 、R・G・B 3 チャンネル 用 と し て 専用 球 の 必要 が 


テレ ビ 放 送 小形 カラ ー カ メラ 用 ・ENG カ メラ 用 
スタ ジオ 撮像 ・ ス テー ジ 撮 像 ・ ニ ュー ス 番 組 ・ ス ポー ツ 中 継 ・ 
野外 撮像 な ど 幅 広い テレ ビ 取 材 に 最適 で す 。 


園 特 長 あり ませ ん 。 
1 . 低 残像 、 低 焼付 で す 。 4. フ レア が 少な く 、 フ レア 防止 チッ プ か 不要 で す 。 
高 輝 度 被写体 の 撮像 時 に 発生 する ハイ ライ ト の ステ ッ キ サチ コン 膜 は 、 可 視 光 全域 に わた っ て 兆 の 吸収 が すぐ れ 
ング が 従来 の 以下 に 低減 きれ て いま す 。 ま た 暗い 室内 て いま す 。 つ まり 、 光 の 反射 率 が 少な い の で フレ ア 現 象 
で 部 分 的 に 明る い 被 写 体 が ある よう な 場合 で も 、 自 由 に が め だ た な く 、 フ レア 防止 チッ プ も 不要 で す 。 


カメ ラ が 使え ます 。 


に 


レジ スト レー ショ ン が か 安定 し て いま す 。 

3 チャンネル 間 の ミス レジ スト レー ショ ン は 、 画面 の 終 
の 長 さ に 対し て 画面 の 中 央 部 で は 0.05 多 以 下 、 4 隅 で は 
0.3 の 以下 と な っ て いま す 。 特 に 電極 お よび 偏向 ヨー ク は 、 
電界 ・ 磁 界 の 軸 の 一 致 に 留意 し て 設計 し て いま す の で 、 

レジ スト レー ショ ン 合 わせ は 正確 に 、 し か も 簡単 に で きま す 。 


2 . 高 解 條 度 で す 。 
サチ コン 虹 の 採用 に より 、 H8397B は 18mm 形 と いう 小形 
に も か か わら ず 、 在 来 の 撮像 管 の 25m 形 な み の 解像度 が 
得 ら れ ま す 。 例え ば 、 画面 中 央 部 で の 変調 度 は 400TV 本 
の と き 50% 得 られ ます 。 


また 、 高 精度 電 板 を 採用 し て いま す の で 、 オ ー バ ー ビ ー 6. 暗 電流 が 少な い 
ム に よる 解像度 の 劣化 お よび 各 チ ャ ン ネ ル 間 の 解像度 の 例え ば 、 タ ー ゲ ッ ト 電 圧 50 V 、 面板 温度 30C の 場合 、 暗 
差 が きわ め て 少な く な っ て いま す 。 電流 は 0.3nA で す 。 


・ こ の カタ ログ に 掲載 され て いる デー タ は 、 子 告 な し に 変更 する 場合 が あり ます の で 、 こ の 製品 を 用 いて 機器 を 設計 され る 場合 は 、 
事前 に 御 確認 下さ い 。 


圧 一 般 定格 


ヒー タ 電 圧 ( 変 流 ま た は 直流 )… 


6.3V 土 10% 


モ と 一 タ 時 秩 … 0.095A 
電極 静 電 容 量 … 
学 的 特性 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 ………………… 6.6mmX8.8mm 
了 付記 箇 和 PP 水平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 
結ぶ 平面 に 平行 と する 。 
フェ ー ス プレ ー 
厚 さ OOCCCECCCCEECPEPCEEEEEEEHEESEEEEEY 
屈 折 率 PCOCEPPCPPCCCCCEECTEYYS3 


映像 カッ ト オ フ 第 1 グリ ッ ド 電圧 …・ 
帰 線 消去 信号 失 頭 電圧 
第 1 グリ ッ ド に 印加 し た 場合 


集 東 方 
偏 向 方 


… 105mm max. 
ゅ 19.6 土 0.2mm 
12 任意 


最 大 直 径 
取付 け 位置" 


画 最 大 定格 (絶対 最大 値 ) 


(走査 面積 6.6mmX8.8mm の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 で rironreeerit 1000V max. 
第 3 グリ ッ ド 電圧 … 
第 2 グリ ッ ド 電圧 … 
第 1 グリ ッ ド 電圧 
負 ッ “イダ る 
正 パ イア ス … 
ヒー タ 了 陰極 間 失 頭 電圧 
ヒー タ 負 の と き … 
ヒー タ 正 の と き 
言 号 電 極 電 圧 
面板 部 照度 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )…… 


80V max. 
"500lx max. 


105max. 
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画 代 表 動 作例 
(走査 面積 9.5mmX12.7mm、 面 板 部 温度 25 一 35*C) 

低 電圧 動作 高 電 圧 動作 
第 4 グリ ッ ド 電圧 750V 
第 3 グリ ッ ド 電圧 ・ 510V 
第 2 グリ ッ ド 電圧 ……ー ド ーー 300 300V 
第 1 グリッ ド 電 圧 調整 
信号 電極 電圧 65V 
暗 電 り 0.5nA 
相対 変調 度 (400TV 本 )…・ 60% 
感 度 W 350A/1m 


( 色 温 度 2.856"K の 光源 を 


R 120zA/1m 
G 150/A/1m 
B 75zA/1m 
残像 (t 王 50msec. バ イア スラ イト 5nA)ooiii… 1.5% 


較 外 形 寸法 お よび ベー ス 底 面接 続 図 


単位 mm 
18max 


7.13max 


| 4.78mn 


特殊 ミニ チュ アボ タン 8 ピン 


ベース 底面 詳細 


人 


ベー ス 底 面 電極 接続 


3 
特殊 ミニ チュ アボ タン 8 ビン 
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枝 術 の 日 


日 サチ コン -I H8398B 


18m 形 ( 含 イ ンチ )・ 電 磁 集 束 、 電 磁 信 向 


テレ ビ 放 送 小 形 カ ラー カメ ラ 用 
「 人 HITACHI 


H8398B は 、 テ レビ 放送 小形 カラ ー カ メラ 用 に 開発 され た 電磁 


集束 ・ 電 磁 偏 向 形 の 18m 形 高 性 能 撮像 管 で す 。 


サチ コン 一 II は すぐ れ た サチ コン 膜 の 組成 を さら に グレ ー ド 
アッ プ し て 、 ハ イラ イト 時 の 画質 を 飛躍 的 に 改良 し 、 広 い ダ 


イナ ミッ クレ ンジ を 実現 し て お り ま す 。 
H8398B は 、H8398 と 差 換 え 可 能 で す 。 


固 用 途 


テレ ビ 放 送 小形 カラ ー カ メラ 用 ・ENG カ メラ 用 
スタ ジオ 撮像 ・ ス テー ジ 撮 像 ・ ニ ュー ス 番 組 ・ ス ポー ツ 中 継 ・ 
野外 撮像 な ど 幅 広い テレ ビ 取 材 に 最適 で す 。 


固 特 長 


1. 低 残像 、 低 焼付 で す 。 
高 輝度 被写体 の 撮像 時 に 発生 する ハイ ライ ト の ステ ッ キ 
ング が 従来 の 以下 に 低減 され て いま す 。 ま た 暗い 室内 
で 部 分 的 に 明る い 被 写 体 が ある よう な 場合 で も 、 自 由 に 
カメ ラ が 使え ます 。 


2 . 高 解像度 で す 。 


サチ コン 膜 の 採用 に より 、H8398B は 18m 形 と いう 小形 
に も か か わら ず 、 在 来 の 撮像 管 の 25mm 形 な み の 解 像 度 が 
得 ら れ ま す 。 例え ば 、 画面 中 央 部 で の 変調 度 は 400TV 本 
の と き 50% が 得 ら れ ま す 。 

また 、 高 精度 電極 を 採用 し て いま す の で 、 オ ー バ ー ビ ー 
ム に よる 解像度 の 劣化 お よび 各 チ ャ ン ネ ル 間 の 解像度 の 
差 が きわ め て 少な く な っ て いま す 。 


SATICON 


サチ コン @ 


3 


た 


に 


- カ ラー カメ ラ 用 に 最適 の 分 光 感 度 特性 で す 。 

光波 長 400nm か ら 700nm に いた る まで 、 バ ラン ス の よい 
分 光 感 度 特性 を も っ て いま す 。 特 に 赤 外 領 寺 で は ほとん 
ど 感 度 が な く 、 青 色 領 域 で 高 感度 に な っ て いま す 。 

色 温 度 3200'K の カラ ー 放 送 用 の 照明 下 に お いて 、R・ 
G・B の 信号 電流 比 は 1.6 : 2 : 1 と な り 、 バ ラン ス の よい 
カラ ー 信 号 が 得 ら れ ま す 。 3 管 式 カラ ー カ メラ に 使用 す 
る 場合 、R・G・B 3 チャ ン ネ ル 用 と し て 専用 球 の 必要 が 
あり ませ ん 。 


. フ レア が 少な く 、 フ レア 防止 チッ プ か 不要 で す 。 


サチ コン 膜 は 、 可 視 光 全域 に ち た っ て 光 の 吸収 が すぐ れ 
て いま す 。 つ まり 、 光 の 反射 率 が 少な い の で フレ ア 現 象 
が め だ た な く 、 フ レア 防止 チッ プ も 不要 で す 。 


. レ ジス トレ ーション が 安定 し て いま す 。 


3 チャ ン ネ ル 間 の ミス レジ スト レー ショ ン は 、 画 面 の 縦 
の 長 さ に 対し て 画面 の 中 央 部 で は 0.05% 以 下 、 4 隅 で は 
0.3% 以 下 と な っ て いま す 。 特 に 電極 お よび 偏 向 ヨ ー ク は 、 
電界 ・ 磁 界 の 軸 の 一 致 に 留意 し て 設計 し て いま す の で 、 

レジ スト レー ショ ン 合 わせ は 正確 に 、 し か も 人 簡単 に で きま す 。 


- 暗 電流 が 少な い 


例え ば 、 タ ー ゲ ッ ト 電 圧 50 V 、 面板 温度 30C の 場合 、 暗 
電流 は 0.3nA で す 。 


事前 に 御 確認 下さ い 。 


: この カタ ログ に 掲載 きれ て いる デー タ は 、 子 告 な し に 変更 する 場合 が あり ます の で 、 こ の 製品 を 用 いて 機器 を 設計 され る 場合 は 、 


回 


画 一 般 定格 画 代表 動作 例 
ー タ 電圧 ( 交 流 ま た は 直流 )………………… 6.3V 土 102% (走査 面積 6.6mmX8.8mm、 面板 部 温度 25 一 35*C) 
タ 電 泊 ee 0.095A 低 電 圧 動作 高 電 圧 動作 
極 静 電 和 3.5pF 第 4 グリ ッ ド 電圧 750V 
的 特性 第 3 グリ ッ ド 電圧 510V 
光導 電 膜 の 有効 走査 面積 ………………… 6.6mmX8.8mm 第 2 グリ ッ ド 電圧 300V 
取 付 方 向 ……… 水平 走査 が 指示 ビン と 管 軸 を 第 1 グリ ッ ド 電圧 調整 
結ぶ 平面 に 平行 する 。 但 合 和 陽 電 50Y 
暗 電 0.3nA 
相対 変調 度 (400 6022 
屈 折 率 … 6 感 度 生計 入 め を る 人 RG W 350/A/1m 
映像 カッ ト オ フ 第 1 グリ ッ ド 電圧 ………… ー40 一 一 100V ( 色 温 度 2.856*K の 光源 を 用 いた 場合 ) R 120zA/lm 
帰 線 消去 信号 失 豆 電圧 な RON 
第 1 グリ ッ ド に 印加 し た 場合 で の iiiiii…it 50Vp-p B 75zA/1m 
陰 板 に 印加 し た 場合 残像 (t= ニ 50msec. バ イア スラ イト 5nA)…………… 1.5% 
集 東 方 式 … 
偏 向 方 式 園 外形 寸法 お よび ベー ス 底 面接 続 図 
全 単位 : mm 
最 大 直 
取 付 け 位 置 PP YTYTYYTKTY と いて て E 意 
画 最大 定格 ( 約 対 最大 値 ) 3 


(走査 面積 6.6mmX8.8m の 場合 ) 
第 4 グリ ッ ド 電圧 
第 3 グリ ッ ド 電 圧 
第 2 グリッド 電圧 eee 350V max. 
第 1 グリ ッ ド 電圧 

5 人 細 軒 CCPEHEEPEOOPEEEECOHECCEEEECEPEEE 300V max. 

正 ワース イ 7 本 レ し CCCCCCDCCEPPCPPPPPCHEEEEEEEEEEEEEEEKESD 0V max. 
ヒー タ 陰 極 間 失 頭 電圧 

ヒー タ 負 の と き 

ヒー タ 正 の と き 
信号 電極 電圧 … ・80V max. 
面板 部 照度 … 500lx max. 
面板 部 温度 (保存 な ら び に 動作 時 )… ot 50'Cmax. 


105Smax. 


92+3 


ゅ 17.60.13 


17.13mai 


ドー 


ベー ス 底 面 詳細 


ニチ ュ ア ボタ ン 7 ビ ピン K ( 〇 
(E7-9) ベー ス 底 面 電極 接続 
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